1958 წლის 19 მაიხხ კომკავშირის სრულიად რუსეთის კონ- 
ფერენციამ დაადგინა ჩვენი ქვეყნის ყოველ კუთხეში, ქალაქსა 
თუ სოფელში ჩამოყალიბებულიყო პიონერული რაზმები. ამიტო- 
მაც ითვლება 19 მაისი საბჭოთა კავშირის პიოწერული ორგანიზა- 
ციის დაბადების დღედ. 

თქვენი პიონერული ორგანიზაცია დიდი ბელადის -- ვლა- 
დიამერ ილიახ ძე ლეწინის სახელს ატარებზ. ეს მეტად საამაყოა! 
1954 წლის იანვრის სამგლოვიარო დღეებში, პარტიას ცენტრა- 
ლური კომიტეტის პლენუნმა გადაწყვიტა პიონერული ორგანიზა- 
ციიხათვის დიდი ლენინის სახელი მიენიჭებია. ეს კი იმას ნიშ- 
წავდა, რომ პიონერთა რიგებში ლენინის საქმისათვის შებრძოლნი 
უნდა აღზრდილიყვნენ. პლენუმმა მიმართა პიონერებს; „,..ისწავ- 
ლო, იბრძოლო და იცხოვრო ისე, როგორც ცხოგრობდ. და იბრ- 
ძოდა ილიჩი,--ეს ყველაზე მთავარი საქმეა“. 

უფროსმა და-ძმებმა--კომკავშირელებძა დეს ნორჩებს; 
„თქვენ ღირხი უნდ» იყოთ ამ დიადი სახელისა, რომელიც თქვენს 
დროშმაზეა დაწერილი... წონები 60 და გულადწ”“ პიონე- 
რული წითელი დროშით მტკიცედ მიჰკევით ლენინის კვალს“. 

ამ დღედ.“ ““ ., პიოერული4.5ზიზაციინ 2-5“ 
რია სავსეა თშ.” ა, სწავლის” 2” ბრძოლის ფ365 ==. 
ზით... განა თქვუსს რი ებშიარ მიიღეს შირველი წრთობა 3585. 
გაზრდა გვარდიერნწეშშა4 ზო“. გოსმოდემიანსკაიამ, ზოი» რ58%- 
ძემ?.. პავლიკ მორთეს, ვალოდია დუბინინისა!' და რ<ალერ” 
კოტიკის მკერდს გზწი მიოწერული ყელსახვევი არ! ამშვენებდ? 
რომელი ერთი ჩავრვთვნლრ«, რომელთა სახელი მარად 695901“ 
სკნება ჩვენი ს”რ8რწლო ჭას, ანაფაზიდობისათქ, ნორჩები- 
თვის! 

არ იყო არც/ ე%C დაღ“ მოვლსნა ჩვენი Iწას.. 
სამშობლოს ისტორიაში წწდაც პისჩერებს მონაწილეობა §- მიე. 
ღოთ. სამამულოუორომის წლებში გაბშალა თემურელთ? პატინი ა. 
ლი მოძრაობა. ამავე წლებში ფრონტის დახსახმარებყარ 9რ”“ 
მობდნენ პიონერები კოლმეურნეობებში, საბჭოთა მეურწეთბებში 
1945--46 წლებში მათ 589 მძზიშონი შურსა... 

ჩ.დგა სამამულო ომის ქწრიშსალას, მუეილობ ინი წია. 
8“ს ყოველ კუთხეში თქვენც დსასაროსმიონწის. .. ეხმარე– 
მთ უფროსებს ყოველ საქმიანიო599-” გადიხართ ჩვენს ბარაქიან 
მანდვრებში, დგახართ ბუნების დაცვის სადარაჯოზე, ეუფლებით 
რჩექნიკას, გზავნით მეო“გვგვ...' 
მშვიდობისათვის. და სადაც არ უნდა იყოთ, მარად და მარად 
“ბსსოვთ, რომ თქვენს დრომ წე დი წი I. ... 
გახსოვთ, რომ ხაბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრა- 
ლ ურმა კომიტეტმა ასე მიწ. 1... 
პრ) შეუპოვრად და ბეჯი დეუულე” (ო-წ 9 
ჩითს ჩვევებს ემზადტეო გაბდეთ ლენინის დიადი საქმისათვის 
აქტიური მებრძოლები!" 


9II9-=,IIII9I91 I» 


პკჩრველ 
მაწსს! 


ჩვენი სალამი ამ პირველ მაისს, 
ხასხასა კორდებს, 

გადაშლილ ყვავილს! 

ჩვენი სალამი ალისფერ დროშებს, 
„დედაენასთან“ გაბადრულ ნორჩებს 
ჩვენი სალამი მალხაზებს, კარგებს, 
პიონერული საყვირის ჰანგებს 

და სამაისო ზეიმის წუთებს, 
შრომას და გარჯას 

და მხოლოდ ხუთებს! 

ჩვენი სალამი მგალობელ ჩიტებს, 
ჟუჟუნა წვიმით გავსებულ კვირტებს! 
სალამი ახლად გამართულ ბუდეს, 
ალუბლებს, ნუშებს, 

ატმებს და თუთებს! 

ვალებს და მინდვრებს, 

ტყეებს, ახოებს, 

ჩვენს შორეულებს და 

ჩვენს ახლობლებს! 

ვინც შორსაა და 

უჩვენოდ ვერ ძლებს, 

და ვინც მოკითხვას 

აბარებს მერცხლებს! 

ჩვენი სალამი ცისფერ ხეობებს, 
სადაც ორბები მოსახლეობენ; 
ახალ გვირაბებს და მაღაროებს, 
ახალ გზებსა და ახალ წყაროებს; 
მაღალ შენობებს, პატარა სახლებს 
და უდაბნოში გაყვანილ არხებს! 
ჩვენი სალამი გლეხკაცის ნათესს, 
მშვიდობის დღეებს 

მზიანს და ნათელხ; 

ხასხასა კორდებს, 

გადაშლილ ყვავილს, 

ამ პირველ მაისს! 

ამ პირველ მაისხ! 


ჯანსუღ ჩარ/ვიანი 


საქართველოს ალპკ 
ცენტრალური კომიტეტისა 
და ვ. ი, ლენინის 
სახელობის ნორჩ 
პიონერთა ორგანიზაციის 
რესპუბლიკური საბპოს 
"ყოველთვიური საბავშვო. 
ჟურნალი 


700.9 


მაისი 
1960 


გამოცემის წელი 
XXXIV 


რედაქტორი რევა% მარგიანი 
სარედაქციო კოლეგია: ჟშ. ბერიანიძე, 
რ. ელანიძე, მ. ლებანიძე (პ/მგ. მდივანი), 
მარიჯანი, რ. ქორქია, გ. ფოცხიშვილი 

(სამხატვრო რედაქტორი). 


შინაარსი 


19 მაისი (წერილი) ...... „ გარეკანის „, 
ჯ. ჩარკვიანი--ამ პირველ მაისს (ლექსი) გარეკ.... 
ირემაშვილი –- „გაზაფხულის ფურცლებზე 
(წირილფლი) ვაფეთ იი სა აანა ისი ლის თებელი 
· ხავთასი-- წვიმა და სოკო (ლექსს) _ ჯარით # 1% 
„ მელაძე – მაისის წვიმა (ლექსი). ,....., 
· ელანიძე--ვარძია (თქმულება) „...... 
· ლუარსაბიშვილი – უმცროსი და (მოთხრობა) , 
„ იუშჩენკო – გაზაფხულდა (ლექსები უკრაინული- 
დან თარგმნა თ.-ჯანგულაშვილმა) . . 
ი. კანდელაკი –– ფერეიდანელი გართველი ბავშვები 
(წერილი) , . . 
მეცნიერების უახლესი მგღწევები #4 
ე. ალექსიუ – ფრანჩესკო (მოთხრობა. თარგმნა 
ბ. შელიამ) საფვლე კლი 
გ. თიკანაძე – პოლონეთის ცის შვეშ ფატონანა 
კვევი; ... 


#9 ამ თე რ ქნ 


მ. მნპხრავი- პირველი "ლაშქრობა (წერილი) . . 


ასალი წიგნები: ი სადამ 25 2... 

მ. კიკილაშვილი, შ. პიაბრიშვილი –- ნოსირელი 
მხედარი (წერილი) . სატ ი ლალა 4 #-) 

რატომ ვგამბობთასე ,.,....... 

ნ. ხოფერია – ჩავიცვათ სუფთად და სადად წწე- 
რიგლი). 721) გაშ“. > ააა “8 

ალ. არაბული – კატის მამაცოზა. (ნამდვილი ამბავი) 

ალ. ბუჩუკური – ვისაუბროთ ხეხილზე (წერილი) ., 

გ. ჯოჯუა როგორ გადავიღოთ პეიზაჟი (საუ- 
ზარი) ე ი% აიი ავეტისიანი 

ა. გაჩეჩილაძე--ერთდროულად ათასობით მაყუ- 
რებელი (ფოტონარკვევი). აა, ორეზელაიია, 

მოკლედ ყველაფერზე .....,... 

ტექნიკის სამყაროში ...,.,..... 

თავისუფალდროს..,......,.. 
გარეკანის ზხატერობა ეკუთვნის გ. ს ჯორჯქდიშეს. 

გარეკანის მესამე გვერდზე--„ნახატი–ხუმრობები“. 
ჟურნალი დასურათებულია მხატვრების: გ. თოთი- 

ბაძის, ნ. შალიკაშვილის, რ. ცუცქირიძისა და ე. ამბო- 

კაძის. მიერ. : 


აიონერთა სასახლეში ნორ- 
ჩი აქტივისტები შეკრები- 
ლიყვნენ. სიხარულს გეღარ 
მალავდნენ. სასახლის გაზე- 
თისათვის სახელი უნდა მოე- 
ძებნათ, ნათლად წარმოედ- 
გინათ გაზეთის მიზანი და 
ამოცანები, პირველი ნომრის 
ბეგმი მოეხაზათ. ბევრი 
იკამთეს და იმსჯელეს. 
ბოლოს გადაწყდა: „გაზაფხული“ უწოდეს. პირველ 
მასალებზე მუშაობა, პირველი ლექსის, მოთხრობის და- 
საბეჭდად გამზადება რთული იყო მათთვის, მაგრამ სა- 
ინტერესო და მიმზიდველი. ასე გამოვიდა თბილისის 
პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის გაზეთის- „გაზაფ- 
ხულის“ პირველი ნომერი. 

მას შემდეგ სამი წელი გავიდა. გაზეთის ყოველი ახა- 
ლი ნომრის გამოსვლა ახალ გამოცდილებას მატებდა რე- 
დაქციას, იზრდებოდა ნორჩ კორესპონდენტთა რიცხვი. 

ხშირად ნახავთ „გაზაფხულის“ რედაქციაში დაფიქ- 


29%. 
> 


რებულ პატარებს -- ნინო რამიშვილს, თენგიზ ჩაჩა- 
ვას, დებს: მანანა, თამრიკო, ქეთინო და ნინო აბრა- 
მიშვილებს ივერი ფირაშვილს ლალი შარაშიძეს... 
რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ... ; 

გქურწალისტური მოღვაწეობა“ ყველამ თავისებურად 
დაიწყო. 

88-ე სკოლის რაზმის საბჭოს თავმჯდომარემ ჯულიე- 
ტა აბასოვამ კითხვით მოგემართა: „ვინ უნდა ჩასწეროს 
აღნიშვნა პიონერის პირად წიგნაკში საფეხურის მოთ- 
ხოვნის ს... შესახებ?“ რას მოიფიქრებდა ჯულიე- 
ტა, რომ მისი შეკითხვა დიდი შრიფ- 
ტით აიწყობოდა გაზეთში. მას შემ- 
დეგ ჯულიეტა სამ დღეში ერთხელ 
რედაქციაში მოდის ათვალიერებს 
სარედაქციო ფოსტ ას, აინტერესებს 
რას მოსწე რენ თა ს წატოლები 

ჩვენ გაზეთში გადმოვბეჭდეთ 
1912 ს რნა ნაკა: ში“ 
გამოქ სას რებესი. სარმეღი. 
ეკუთვნოდა 13 წლის ბიჭუნას--გი- 
ორგი ლეონიძეს. გამოჩენილი პოე- 
ტის ბავშვობისდროინდელმა რებუს- 
ზა დიდი ინტერესი გამოიწვია, 
პასუხი ყველაზე ადრე მესამეკლა- 


ერთ დღეს ავტომექანიკურ 
ლაბო6 ტ ს აკაკი თათე- 
#%.- 
ა. ტუმრა.ა პედაგოგ- 
ზე ჯაფარიძემ გა- 
გყო, რომ ბიჭუნა 
გაზეთის კორესპონდენტის: 


სელმა რამაზ სიდამონიძემ მოიტანა. „მიყვარს, როცა გა- 
ზაფხულზე აყვავდება ნაზი ია“,- ეწერა ქაღალდზე. რე- 
ბუსის ამოხსნა სწორი იყო, მაგრამ როცა ვთხოვეთ რა- 
მაზს რებუსი ნახატების მიხედვით წაეკითხა, იგი დაიბ- 
ნა. მალე გამოტყდა ბიჭუნა, რომ რებუსი მისი ამოხს- 
ნილი არ იყო. არ გავკიცხეთ. რებუსის შედგენის წესი 
ვასწავლეთ. „გაზაფხულის“ ერთ ნომერში სწორედ რა- 
მაზის მიერ შედგენილი რებუსი დაიბეჭდა. ახლა რამაზს 
ხშირად ნახავთ რედაქციაში, იგი აქტიური კორესპონ- 
დენტია. 

ასე იწყებენ „გაზაფხულის“ ფურცლებზე თანამშრომ- 
ლობას ნორჩი კორესპონდენტები. ნორჩ კორესპონდენტ- 
თა თვალი ყველგან წვდება და ყველაფერს ხედავს. სწრა- 
ფად შემოირბენენ სასახლის კაბინეტ-ლაბორატორიებს, 
დარბაზებსა და დერეფნებს. კარგთან ერთად ცუდსაც 
შენიშნავენ, ახალ-ახალი მასალები მოაქვთ, პატარა ლეგს- 
სა და მოთხრობას, საინტერესო გასართობს გვთავაზო- 
ბენ, შემდეგ კი მოუთმენლად ელიან გაზეთის გამოსვლას. 

გაზეთი ესაუბრება პატარებს კულტურული ქცევის 
წესებზე, შრომის დიდ მნიშვნელობაზე, გამრჯე, მოწინა- 
ვე ადამიანებზე. „რა მოხდა, ერთი წუთით დავიგვიანე“, 
––რამდენს დაგიმშვიდებიათ თაგვი ამ სიტყვებით და არც 
კი გიფიქრიათ წუთის დიდ მნიშვნელობაზე“, - წაიკით- 
ხეს ერთხელ „გაზაფხულის“ ფურცელზე ბავშვებმა. ამან 
დააფიქრა ისინი და ბევრი სკოლის ·პიონერულმა რაზ- 
მებმა ჩაატარეს რაზმის შეკრებები, ეწვიენ ჩვენს ფაბრი- 
კა-ქარხნებს, საკუთარი თვალით ნახეს, ერთ წუთში რამ. 
დენ დოვლათს ქმნის მარჯვე ხელები. 

„თქვენ როგორ ფიქრობთ?“-- 
პიონერული საფეხურების ირგვლივ 
კამათს მართავენ მოსწავლეები. რო- 
გორ შეიძლება დაძლეულ იქნას სა- 
ფეხურის” ესა თუ ის მოთხოვნა, ვისა 
აქვს პირად წიგნაკში მოთხოვნათა 
შესრულების აღნიშვნის უფლება, 
როგორ ხდება საფეხურიდან საფე- 
ხურზე გადაყვანა? ამ საკითხთან და- 
კავშირებით პიონერები ერთმანეთს 
უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, 
საუბრობენ თავიანთ მომავალსა და 
სურვილებზე. 

ნორჩი კორესპონდენტები თა- 
ციანთ გულისტკივილსაც გამოხატა- 
ვენ გაზეთის ფურცლებზე: რატომ არ 
იშოვება ოქტომბრელის ნიშანი? რა- 
ტომ არ იდგმება თამარ შავერზაშვი- 
ლის.ოპერა „იავნანამ რა ქნა?# ნორ- 
ჩი მხარეთმცოდნეები კი დასძენენ: 
„რატომ არაა ლადო კეცხოველის 
სახლმუზეუმი ტქვიავში?“ და სხვ. 


„მოხალისე ფოს 
ქართველიშვილი და: 
ჩქარობენ სკო 
„გაზაფხულის“ 


ონები“--ფატი 
კიკნაველიძე 
'ტანონ 

ი ნომერი. 


ერთხელ, თოჯინების თეატრის ნორჩმა- 4 მა 
სპექტაკლი უჩვენეს მარაბდელ თანატოლებს. პინძ- 
ლებს არ მოერიდნენ და თბილისში ჩამოსმლისას” ასეთი 
წერილი მოიტანეს, რედაქციაში: „ცხრა ძმ8'ხერხეულხშის” 
საფლავი მოუვლელია". ინიშნეს მარაბდელმა პიონერებ- 
მა, შერცხვათ და აბა, ამის შემდუგ თავს გასაკილად რო- 
გორღა გაიხდიდნენ! 

რედაქცია ცდილობს კარგად გააშუქოს სასახლის კა- 
ბინეტ-ლაბორატორიების მუშაობა, დილები და საღა- 
მოები, რაზმისა და რაზმეულის შეკრებები, რესპუბლი- 
კური სასწავკლო-შემოქმედებითი კონფერენციები და მა- 
თემატიკური ოლიმპიადები, აგრეთვე შეხვედრები მწერ- 
ლებთან, მსახიობებთან, კომპოზიტორებთან, მეცნიერებ- 
თან, შრომის გმირებთან, სხვადასხვა ქვეყნის დელეგა- 
ციებთან. ასეთ საღამოებსა და დილებზე ხშირად ნახავთ 
ბლოკნოტზე თავდახრილ პიონერებს. ისინი გულდასმით 
ინიშნავენ რაღაცას. ესენი არიან „გაზაფხულის“ კორეს- 
პონდენტები. სარიდაქციო ფოსტაში თითქმის ყოველ- 
დღე ნახავთ რაიონიდან მოსულ წერილებს. 

„სიხარულით ველით თქვენი გაზეთის „გაზაფხულის“ 
ყოველი ნომრის მიღებას. გამოგვიგზავნეთ გაზეთები“ი,–– 
გვწერენ თელავის პიონერთა სასახლის აქტივისტები. 
„ჩვენ სპეციალური ჩარჩო გავაკეთეთ გაზეთისათვის, რა- 
თა იგი ყველასათვის მისაწვდომი იყოს“,-––გვაცნობეს 
ბორჯომელმა პიონერებზა. გაზეთს გვთხოვენ საგარეჯო- 
ელი, გორელი, ამბროლაურელი, წალენჯიხელი, საჩხე- 
რელი პიონერები. თბილისში გაზეთს მოხალისე ნორჩი 


ფოსტალიონები ავრცელებენ. ისინი მოდიან რედაქცია- 
ში, გაზეთის გავრცელების რვეულში აღნიშვნას აკეთე- 
ბენ და ახალი ნომერი მიაქვთ სკოლებში, პიონერთა სა- 
ხლებში, ბიბლიოთეკებში... 

მოხალისე ფოსტალიონებს ყველაზე მეტად ის უხა- 
რიათ, როცა მათ ახალი ნომერი მიაქვთ გაზეთის მეგო- 
ბრებთან: 2. არესხელინ თ ლეო აძენიან, ვ. აცვია 
აშვილთან, ა. პანფულა ასთან. ისინი ხომ „გაზაფხუ- 
ლის“ რედაქციის მუშაო. ას კარ ად იცნობენ და პატა- 
რებს თავიანთ აზრსა და შენიშვნებს უზიარებენ. 

გაზეთის ნორჩ კორესპონ. ნტებთან მეგობრობენ მი- 
სი პირველი კორესპონდენტები: (ას მელაძე; მ. ფელი: 
შვილი, ნ. ყურაშვილი, ც. დ რევიშვილი ა სხვები. 
ისინი პატარებს ს პოეთხრობენ ფავხანი საქმიანობაზე, 
იმ ფაბრიკა-ქარბნებზე; სადაც მუშაობენ, იმაზე, თუ რო- 
გორ დაეხმარა მათ გაზეთში მუშაობა ცხოვრების დიდ 
გზაზე გასვლისას. არ მფიქროთ, რომ მხოლო ს ასალების 
იწოდებით ამოიწურება „გაზაფხულში“ მუშაობა. იგი 
ხომ ჩვეულებრივი გაზეთია: შემოდის მასა ები, სწორ 
დება, მასალების მიხედვით მაკეტი დგება, მხატვრულად 


წვიმა და სოკო 


ქარი მოვარდა უცებ, 
სადღაც იქუხა მეხმა. 
არ დამტოვოთო, ფურცლებს 
წაუჩურჩულა ვერხვმა. 
"გაწვიმდა, მერე როგორ, 
გამხმარი მიწა მოლბა; 
არ დავსველდეო-––სოკოს · 
გადაუხურავს ქოლგა. 
ჭარჩელ ხაჭთასი 


გაზეთის «მაკეტზე მუშაობა თანაბრად 
ეხალისებათ მხატვარ თამაზ ტ ციშვილს 
და ნორჩ კორესპოდენტებს: ქეთნშრ_აბრა- 
მიშვილს, ნინო რამიშვილს და ფრლი) არა- 
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ფორმდება, “პდაბყვდბლ” 
დედნებს შრიფტი ეწერება 
და სტამბაში იგზავნება, იწ- 
ყობა, იკვრება, კორექტურა 
უკეთდება და იბეჭდება. ბავ- 
შვები ყოველგვარ საქმიანო- 
ბაში ღებულობენ მონაწილე- 
ბანი. რეა ი სამყახოვაას 
თ. ბუციჭვილი: რ. რევაზი- 
შვილი ესკიზებს აკეთეხენ. 
მათი კარიკატურები ხია- 
რული და სხარტია; თ. ჩაჩა- 
მუღათ. გუგუშვილი კორექ- 
ტურას დატრიალებენ თავს. 
ქართული სტამბის 300 წლისთავის საიუბილეო დღე- 
ებში გაზეთის ნორჩი კორესპონდენტი გ. კაშმაძე იმ 
სტამბას ესტუმრა, სადაც „გაზაფხული“ იწყობა. რამდე- 
ნი რამ წაიკითხა მან წინასწარ, რომ სტამბის მუშები- 
სათვის გაეცნო ქართული სტამბის ისტორია. ნორჩმა 
კორესპონდენტმა „გაზაფხულის“ მკითხველებს გააცნო 
სტამბის საქმიანობა და ის ადამიანები, რომლებსაც ამა- 
გი ზიუძღვით მათ გაზეთზე. ამის შემდეგ სტამბის მუ- 
შები პიონერთა სასახლის ხშირი სტუმრები არიან. პი- 
ონერები აცნობენ მათ თავიანთ კაბინეტებს, ლაბორა- 
ტორიებს, იწვევენ დილებსა და საღამოებზე. 
რედაქციის ყველა თანამშრომელსა და ნორჩ კორეს- 
პონდენტს ერთი სურვილი გვაქვს: გაზეთი „გაზაფხუ- 
ლი“ იყოს მრავალფეროვანი და საინტერესო, მკითხვე- 
ლებს მოუთხროს ნორჩ ლენინელთა ცხოვრებაზე, ჩვენს 


“ დიდ სამშობლოზე, მის მიღწევებზე. 


რ. ირემაშვილი, 
გაზეთ „გაზაფხულის“ რედაქტორი 


მაისის წვიმა 
რიგრიგობით 
წვეთზე წვეთი 
მოდიოდა წვიმა ციდან. 
ხან ბროლისფრად 
შხაპაშხუპით, : 
ხან მძივებად ცრიდა, ცრიდა. , 


მაგრამ, ნახეთ, გადაიღო, 

წვიმა უკვე აღარ ცრიდა, 

დარჩენილი წვეთი მხოლოდ 

ვარდის ფრთაზე აციმციმდა. 
რსქაზ მელაძე 
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რუოსზომ. ელანიძე 


ნახ. რ. ცუცქირიძისა 


მპრძჩა 


(მესხური თქმულების მიხედვით) 


მესხეთში, მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, ციცაბო კლ- 
დეებში ციხე-სიმაგრე ვარძიაა გამოკვეთილი. აქ თურმე 
პირველად ორბი ბუდობდა, -–საკვირველი ტანისა და 
ღონის ფრინველი. წყლის სასმელად მტკვრის სათავეში 
დადიოდა, სანადიროდ – კავკასიონის მთებში. კავკასიისა 
და შავი ზღვის შუა სივრცე კი სანავარდოდ ჰქონია. 

საქართველოს, იმდენ მტერთან ერთად, ისიც მტრად 
მოჰკიდებია: დაეცემოდა თურმე ხან აქ, ხან იქ, აიტა- 
ცებდა კრავს, ან ბაგშვს და იმის გზა-კვალს ვეღარავინ 
იგებდა. 

ერთხელ იმ კლდეების ქვემოთ თავდაღმართში მი- 
დიოდა ახლად წვერულვაშაშლილი მესხი. ცისფერ სირ- 
მამოვლებული წყლისფერი ჩოხა და დარაიის ახალუხი 
თვალისმომჭრელად უელავდა მზეზე. შვილდი და ისრე 
ბით სავსე კაპარჭი მხარიღლივ ჰქონდა გადაგდებული. 
ლაღად მიაქროლებდა თვგირთვილას, ტკბილად მიიმღე- 
როდა მხედარი. 

უეცრად უცნაური შხუილი შემოესმა. თითქოს ქა- 
რიზხალი ცას მიარღვევსო. 


'რ 
მგზავრმა გარემოს თვალი მოავლო “და 2/ 
რომ ჯავახეთიდან ნაქალაქევის მხარეზე გეება,ორბი მოფ- 
რინავდა. ორბმა შესხისკენ აიღო „გეზი. ისიღი 20, 
მგზავრმა ფიღლ ისარი მეა და, “როც! 'დჯი-“” 
პირდაპირდა, მიზანში ამოიღო. ლარს ისე ძლიერად მო- 
ზიდა, რომ შვილდის გოზა აჭრიალდა. „ხს იყო უნდა 
ეტყორცნა ისარი, მაგრამ უეცრად ძირს დაუშვა: ორბს 
ბავშვი ჰყავდა ბრჭყალებში ჩაბ ი. 
პემ აცებელზა მერი თუ არა მეზაცრიმა უფრო მაღ- 
ლა აიწია, სწრაფად წავიდა და გორგაშენის გაღმა კლდე- 
ებში ჩაიკარგა. 
მესხი იმ ადგილას მივიდა. მოიარა კლდეები, სადამ- 
დეც თვალი და ფეხი მიუწვდებოდა, მაგრამ ვერა იპოვა 
რა: მხოლოდ ერთგან, მიუვალ ფლატეში შეამჩნია პა- 
ტარა მღვიმე ფრინველის სკორეთი ჩამოთეთრებული. 
ბევრი უტრიალა, მაგრამ ვერსაიდან მიუდგა. ბოლოს 
ქამანდი ესროლა, მღვიმის თავზე კლდის ქიმებს მოს- “ 
დო, რამდენჯერმე მოსწია, სიმაგრე შეამოწმა და აჰყვა, 
შუა კლდეებამდე რომ მიაღწია, ბავშვის ძახილი შე- 
მოესმა: აქა ვარ, ძიაო, 
მგზავრს ძალ-ღონე მოემატა, საკუთარი გულის ცე- 
მა შემოესმა, აჩქარებული, სიფრთხილით მიჰყვებოდა 
ქამანდს. 


მაღლიდან კლდის ნაფშვენები ცვიოდა. მოსისინებდა 
ქარი. 


ბავშვი განუწყვეტლივ გაიძახოდა: ვარ, ძია... აქა გარ” 
ძია... მიშველეთ... 

მესხი მიუახლოვდა მტაცებლის სადგომს. ორბმა იგ- 
რძნო საფრთხე, მღვიმიდან გამოხტა და მომხდურს შე- 
უტია. მღვიმეში შესტლას არ ანებებდა. 

ჭაბუკის ხელში მახვილი აელგეარდა, 
დაკენწლა მოწინააღმდეგე. 

ამ დროს მტკვრის ხეობაში ცხენოსანთა ჯგუფი გა- 
მოჩნდა. იმ ადგილს რომ მიუახლოედნენ, შენიშნეს ვა- 
ჟისა და ორბის ბრძოლა, თან ბავშვის ძახილი შემოეს- 
“მათ: აქა ვარ, ძია... 

ეერაფერს მიხედნენ. 
კლდეს. 

მესხი მღვიმეში შეიჭრა. კარებში სწრაფად მოტრი- 
ალდა და მისკენ გამოქანებულ ორბს ისარი ჰკრა. ისა- 
რმა მტაცებლის გულში ისე გაიარა, რომ ფრთებს სის- 
ხლიც კი არ მოსცხებია, მგზავრებს თავზე შხუილით 
გადაუარა და მტკვრის მეორე მხარეზე გადაიკარგა. 

ფრთებდაკეცილი ფრინველი ლოდივით დაეშვა თავ- 
ქვე და მგზავრების წინ დაეცა. 

მესხი მღვიმის სანახაობამ გააოცა, იქაურობა ძვლე- 
ბით იყო მოფენილი. ხუთი-ექვსი წლის ბიჭი დასისხლი- 
ანებული იწვა ორბის მიერ გამოხრული ჩონჩხების 
გროვაზე. კვნესოდა.და გაიძახოდა: ვარ, ძია... აქა ვარ, 
ძია... მიშველეთ... 

ჭაბუკმა ქამანდი მაღლა აიტანა, ორბის ტყვეს წელ- 
ზე შემოანასკვა და ფრთხილად დაუშვა ძირს. 

გონწასული ბავშვი ისეგ ბურანში იყო და ერთსა 


რამდენჯერმე 


გაოცებული შეჰყურებდნენ 


(863 


და იგივეს გაიძახოდა: ვარ, ძია... აქა ვარ» 8იშ; 5 

კლდის ძირას გაჩერებულ მგზავრებიდან პირვე: ად 
ქალი მივიდა ბავშვთან, შეხსნა ქამანდი, შალახზე “დააწ- 
ვინა და ჭრილობები გაუსინჯა. გვერდები 'რრშბს ჭჟა” 


ლებით ჰქონდა დაღადრული და ნაკორტნი მკერდიდან _ 


სისხლი სდიოდა, 
როცა ქამანდი განთავისუფლდა, მესხი თითონაც ნე- 


ლა დაეშვა თავქვე. 
ამონილისთანებ თამარ მეფე და მისი ამალა შეიცნო 


ჭაბუკმა. მივიდა ახლოს, მოწიწებით მიესალმა, მეფის. · 


წინ მუხლი მოიდრიკა, კალთაზე ეამბორა, 
თამარმა ხელი მოჰკიდა, წამოაყენა და უთხრა: მად- 
ლობა მესხეთის მიწას შენი გაზრდისთვის... ბავშეს ჩვენ 


წავიყვანთ. შენ სასახელოდ მას სიცოცხლესა და მშობ- . 


ლებს დავუბრუნებთ. ვეტყვით ვინც გადაარჩინა... შენ 
კი ორი დღის შემდეგ სამეფო კარზე გამოცხადდიო,., 

ვაჟმა ორბს მარჯვენა მხარზე ორი ფრთა გამოაძრო 
და მტკვრის ხეობაში ისევ პირდაღმა განაგრძო გზა. 

ამღერდა მესხის გული, ამღერდა და იმ ორბის ფრთით 
დასწერა სწორუპოვარი უკვდავი სიმღერა იგივე 
დრმის ა რთა ბოლომდე ქუდით ატარა მომღერალმა. 
“ თა 
კლდეს ურიცხვი მუშა და ხელოსანი მიაყენა. 

ახმაურდა მტკვრის ხეობა. კლდეებს ზრიალით 
სცვივოდა ლოდები. ერთი წლის განმავლობაში გამოსჭრეს 
სამას სამოცდაექვსი ოთახი. გარედან მხოლოდ ერთი 
შესავალი გაუკეთეს. შესავალს ზედიზედ რი შე- 
აბეს. გარედან ორი, ფოლადისა, შიგნიდან 
როსი, და სახელად „ვარძია" დაარქვეს. 
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მეფემ ერთი კვირის შემდეგ ორბის ნაბუდარ · 


M ცრ 2 აპ 


= წნელი, მითხარი, რა დაიბარა დედიკომ, ქარ- 
ხანაში რომ მიდიოდა?--და რადგან დედოფალა ნანუ- 
ლი არც ახლა იყო ლაპარაკის გუნებაზე, თამრიკომ თვი- 
თონვე დაუმატა:- თამრიკო არ მომიწყინოთ, ყურადღე- 
_· ბა მიაქციეთო. ესენი კი!.. 
განაწყენებულმა თამრიკომ თოჯინა დაითრია და მა- 
მისაკენ წაცუნ ა, 
29% ავათ, რა! 
“– წყნარად, თამრიკო! ნინოს ხელი ეშლება. 
თამრიკომ იყუჩა, მაგრამ, დუმილი დიდ ხანს ვერ აი- 
ტანა. 
მამიკო, „წითელქუდას“ კითხულობ? 
არა. 
იქარას?“ 
2) „წიქარას“, 
–– სულერთია, წამიკითხე, რა! 


... 


–- ვერ გაიგებ, შვილო. 7. 


ცნობისმოყვარე გოგონა გაიბუტა. 

დავითმა კი გაზეთში მოთავსებულ სურათს დახედა 
და გაეღიმა--სად ხუთი წლის თამრიკო და სად ევგენი 
პრონკინის ამბავიო. თითის გაქნევით თამრიკოს შუბლზე 
კულულები ჩამოუშალა და უთხრა: 

–- ნინო მოიცლის და ზღაპრებს წაგიკითხავს. პრონ- 
კინს კი 906 ვერ გაიგებ. 

–- მამიკო, ვინ არის პრონკინი? 

–- იგი მოსკოვში ავტომობილებს აკეთებს. 

–– დიდებს? · 

–- პო, დიდებს, ნამდვილებს, ქუჩაში რომ მანქანე- 
ბი დაჰქრიან, ისეთებს. 

ნინომ რვეულები ჩანთაში ჩაალაგა, წიგნები თარო- 
ზე შეაწყო და ხმამაღლა თქვა: 

– გაკვეთილები დავამზადე, ზეგის საზეპიროც ვის- 

ავლე. 

წ ს მენე თამრიკოსთან თამაში დააპირა, მაგრამ ძახი- 
ლი. მოესმა და ყელსახვევის სწორებით დერეფანში გა- 
ვიდა. ლეილა იყო, მისი თანაკლასელი და კარის მეზო- 
ბელი. განტოლებიანი მაგალითის ამოხსნა გასჭირვებო- 
და, დახმარება თხოვა. 

გაკვეთილები ჯერ არ მისწავლია, – ცივად მიუგო 
ნინომ და დამრიგებლური კილოთი განაგრძო;-- დამიჯე- 
რე, ასე შორს ვერ წახვალ. როდემდის გინდა სხვის 
იმედზე გოფნა? 

-– ნინო!--შეაწყვეტინა ლეილამ,-- მაგალითის გამო- 
ყვანას არ გთხოვ, მხოლოდ ამიხსენი, შენ ხომ მათემა- 
ტიკა გეადვილება, დამეხმარე, იქნებ სამიანი გამოვასწო- 
რო. დანარჩენებში... 

–- არა, გეთაყვა, აუცილებელი როდია ყველა ხუთო- 
სანი იყოს. მეტი იმეცადინე, ნაკლები იცუღლუტე, თვი- 
თონ იმტვრიე თავი... 
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ლეილამ ნაღვლიანად შეანათა თვალები და თავის 
თავს პირობა მისცა, რომ მასთან სათხოვნელად არაფერ- 
ზე არ მისულიყო. 

“ უკან შემობრუნებული ნინო მონუსხულიგით შეჩერ- · 
და- თამრიკოს მათი ლაპარაკისთვის ყური მოეკრა და : 
თუთიყუშივით იმეორგბდა: „იმეცადინე, ნაკლები იცუღ- 
ლუტე, თვითონ იმტერიე თავი". მეტი ვეღარ გაიხსენა 
და ნინოს მიმართა: –-მერე, ნინო, მერე როგორ უნდა 
ვუთხრა? : 

ნინო ერთიანად გაწითლდა. 

= ან. გბაჩეფეს თამრიკთ: 

ავითმა კითხვას თაგვი ანება: 

სს ამრიყო, მდა, პათამაშაით 

–- მოდი. 

–- „სკოლობანა“ გინდა? 

– რომ არ ვიცი? 

– გასწავლი. 

მამამ თამრიკო ტახტზე აიყვანა, გვერდით დედო- 
ფალა მოუსვა. 

–- ეს “სკოლაა. 
პიონერები ხართ. 

– როგორც ნინო? 

– ჰო, როგორც ნინო. ნანული სამოსანია, თამრი- 
ო. მოწინა; ა ხუთოსანი. 
ბ ი, მე სამა ხუთოსანი. არა, მამიკო?-- პატარამ საჩვე– 


ნებელი თითი მკერდზე მიიდო და დედოფალას ამაყად 
გადახედა... _ 


შენ და ნანული მეშვიდეკლასელი 


თლ 


–- დიახ, შენ. ამიტომ თაგისუფა: როს ნანულის 
ეხმარები, ს ამეცადინ ს დაინილაბი ამბავს რომ ა აი8- 
ბენ, აუცილებლად მოგბაძავენ თქვენი კლასი თითით 
საჩვენებელი გახდება. 

დავითმა მზერა მაგიდასთან თავჩაქინდრულ ნინოსა– 
კენ გააპარა და განაგრძო: 

–- ასე მოიქცა პრონკინიც,-- გაზეთში რომ ჰხატია. 
მან იფიქრა, მე უმაღლესი განათ ლება მაქვს, ჩვენი (> 
ხნის მუშებს კი მხოლოდ საშუალო სკოლაში უსწავლიათ; 
მოდი, მათ მივეხზარები, ავუხსნი, ვამეცადინებ, სწავ- 
ლას გავაგრძელებინებ. თქვა და I. არ დაუხევია. 
დაიმახსოვრე, ჩემო გოგონა, რაც უფრო მეტი მ ოდნე 
და განათლებული ადამიანი ეყოლება ვენს მეეცხნას. მით 
უფრო ლამაზი იქნება ჩვენი ცხოვრება. 

თამრიკო გაუნძრევლად იჯდა. ძნელი სათქმელი იყო, 
რომელს უფრო გაოცე ული გამოხედვა ჰქონდა, მას თ: 
პირმოკუმულ დედოფალას. დავითმა სიცილი ძლივ 
შეიკავა. 

–– გატყობ, ვერ გაიგე,-- უთხრა და „დედაენა“ 
მიაწოდა. 

– ამ მეგაა შენ უკვე. კითხულობ – აი ია, ია, აი... 

თამრიკომ დაუდასტურა. 

–- ძალიან კარგი. შენმა ნანულიმ კი არ იცის. თუ 
„აი იას! ასწავლი, მაშინ შენ ნამდვილი პრონკინელი 
იქნები. 

თამრიკოს ახლა კი გაუნათდა სახე. ნანულის ხელი 
სტა ა, კალთაში ჩაისვა და მაშინვე შეუდგა მისთვის 
ა ბახის შესწავლას:--აი ია, ია, აი... 

უფროს დას არაფერი გაზოპპარვია. სახეზე თანდა- 
თან ალისფერი წაეკიდა. ბოლოს რაღაც გადასწყვიტა, 
თაროდან მათემატიკის წიგნი გადმოიღო და ფეხაკრე- 
ფით გავიდა ოთახიდან. 

იდხანს „ამეცადინებდა“ თამრიკო დედოფალას. 
კარან ხნის შემდედ. ა როფესაც ნინო დაბრუნდა და დაბ- 
კოს დასაძინებლად ამზადებდა, თამრიკომ ერთხელ კი- 
დევ იკითხა: 

–- მამიკო, მე ვინა ვარ? 

–- პატარა პრონკინელი!-– უპასუხა მამამ და კმაყო- 
ფილებით შეხედა ჯერ მას, მერე ნინოს, რომელსაც თა- 
ვი მორცხვად დაეხარა. 

ჰარლო. ლუარსაბიშვილი 
ნახ. გ. თოთიბაძისა 


ფლექსა იუშჩენკო 
ენძელები 


ყვავილებში პირველებმა 

გაახილეს თვალი, . . აჭარას 
ლაჟვარდ ზეცას შეაშუქეს ზა. 
მზერა მხიარული. 

მიწის გულში ჩაჩხრიალებს 

თოვლის გრილი წყალი, 

ჰოი, ახლა რა კარგია 

ტყეში სიარული. 


! 
« 

აგერ, ტყეშიც შემოფრინდა ს | 
გაზაფხულის ქარი, ს 
შეიშმუშნა ფესვი. ხისა, ! 
შეხე, კვირტსაც ჰღვიძავს. 
ენძელებმა სიხარულით ა 

“ გაახილეს თვალი, L > 
პირველები მიესალმნენ წ.-8% 
თავის მშობელ მიწას. +592 IC 
| 


მერცხალი 


თბილ ღამეში, მთვარიანში, 
მიწა თვლემდა ტკბილად, 
მერცხალმა ცას გაჰკრა ფრთა და 
მოიყვანა დილა. 


ცისარტყელა 


ცისარტყელა. დიდზე-დიდი, 
ცაზე მოჩანს როგორც ხიდი. 
რა იქნება, დიდ-პატარა 
იმ ჭრელ ხიდზე გაგვატარა. 
უკრაინულიდან თარგმნა '' 
თ. დჯანგულაშვილმა 
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თქვენ ალბათ იცით, რომ 1614 წელს, სპარსეთის 
შაჰმა შაჰ-აბასმა ააოხრა საქართველო, მრავალი ქარ- 
თველი მოსწყვიტა მშობლიურ მიწას და სპარსეთის შო- 
რეულ კუთხეში -- ფერეიდანში გადაასახლა. 

1944 წელს მე მომიხდა ფერეიდანში ჩასვლა და ყვე- 
ლაფერი ის, რასაც თქვენ მოგიყვებით, ჩემი თვალით 
ნახე. 3 
ს დილის 6 საათი იქნებოდა, როცა სოფელ ჩუღურეთი- 
დან გავემგზავრეთ იქვე ახლო მდებარე სოფელ ფორელ- 
ში, სადაც ქართველები ცხოვრობენ. ფერეიდანში ქა+- 
თულ სოფლებს სახელებიც ქართული აქვთ: „მარტყო- 
ფი“, „ნინოწმინდა“, „გიორგიწმინდა“, „რუისპირი“, 
„ვაშლოვანი“, „ბოლნისი“... სანამ ფორელს დავათვა- 
ლიერებდით, გადავწყვიტეთ შეგვევლო მეჩეთის ეზოში, 
სადაც წინათ ქართველთა ეკლესია ყოფილა. ახლა ამ 
ეზოში სოფლის მოლა ონიკაშვილი ბავშვებს ამეცადი- 
ნებს. ისიც მხოლოდ ზაფხულობით, რადგანაც შენობა 
არ გააჩნიათ და ზამთრის დღეებში შეუძლებელია ეზო- 
ში მეცადინეობა, 


4. 
359- 50 


ჩვენც სწორედ მეცადინეობის დროს მივედით იქ. ის, 
რაც ჩვენ იქ ვნახეთ, ყოველგვარ მოლოდინს აღემატე- 
ბოდა: სხვადასხვა ასაკის ბავშვები მიწაზე ფეხშორთხმით 
ისხდნენ, შეძლებული ოჯახის შვილებს კი ქვეშ ფარდა- 
გები ჰქონდათ დაფენილი. ბავშვების უმეტესობას და- 
კონკილი ტანსაცმელი ეცვა. ისინი სუსტნი და ფერმკრ- 
თალნი იყვნენ. ამ სკოლაში კლასებად დაყოფა არ არის; 
მოზრდილსაც და პატარასაც მოლა ონიკაშვილი ერთსა 
და იმავე გაკვეთილს უხსნის. ბავშვები მხოლოდ სპარ- 
სულ წერა-კითხვას სწავლობენ, ქართული ენის საშუა- 
ლებით. · 

ბავშვებს არ გააჩნიათ წიგნები, რვეულებზე ლაპარა- 
კი ხომ ზედმეტია. ოთხ--ხუთ ბავშვს ერთი წიგნი უჭი- 
რავს ხელში და ერთსა და იმავე დროს იმეორებს ერ- 
თსა და იმავე სიტყვებს. ეს ყოველივე აუტანელი სიღა- 
რიბის ბრალია. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სკოლას ერ- 
თადერთი მიზანი აქვს: როგორმე დაავიწყოს ბავშვებს 
ქართული ენა, აზიაროს ისინი ისლამის რჯულსა და 
სპარსულ ენას. მაგრამ ფერეიდანელებს ახსოვთ 1929 
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წელი, როდესაც მათი თვისტომი – სეიფულა იოსელიანი 
საქართველოდან ფერეიდანში დაბრუნდა და თან ქარ- 
თული სახელმძღვანელოები ჩამოიტანა, რათა ფერეიდა- 
ნელი ბავშვებისათვის მშობლიური ენა და წერა-კითხვა 
ესწავლებია. სეიფულა იოსელიანმა გახსნა ქართული 
სკოლა და ეს დღე ნამდვილ სახალხო ზეიმად გადაიქცა 
ფერეიდანელი ქართველებისათვის. ისინი სიხარულითა 
და იმედით შეხვდნენ ქართული სკოლის დაარსებას, 
ამას ისიც მოწმობს, რომ თუ პირველ დღეს გაკვეთილს 
სამოცი კაცი და ბავშვი დაესწრო, ერთ თვეში მათი 
რიცხვი 1500-მდე გაიზარდა: მაგრამ, სამწუხაროდ, იქა- 
ურმა ჟანდარმერიამ სეიფულა იოსელიანის მოწამვლა 
მოახერხა. მისი სიკვდილის შემდეგ ქართულ სკოლას 


აი, როგორ გამოიყუ- 
რება მოლა ონიკაშვილის 
სკოლა. არც წიგნი, არც 
რვეული. ერთი წიგნი გადა– 
დის ხელიდან ხელში. 


ღა /2 


სათავეში ჩაუდგა სეიფულა იოსელიანთან ერთას 6:#. 
თველოში ნამყოფი აქბა ონიკაშვილი, მაგრამიმისი; მოღ» 
ვაწეობაც ხანმოკლე გამოდგა: იგი უგზო-ტკვლოდ'! დაი-” 
“კარგა და დღემდე არავინ იცის მისი ბედი. 

ასე დაიშალა ქართული სკოლა ფერეიდანში. 


განა სათამაშოდ გადიან მინდორში 


ფერეიდანელი ქართველი ბავშვები. ისი- 
ნი გაფაციცებით დაეძებენ ბალახს, რომ 
მშიერი კუჭი ამოივსონ... 


თქვენს ტოლ ფერეიდანელებს სულაც არ გააჩნიათ 
ბავშვური ხალისი. .გამხდრები, ფერმკრთალები, ნაღ- 
ვლიანი თვალებითა და დაკონკილი ტანსაცმელით, ისი- 
ნი მეტად მძიმე შთაბეჭდილებას სტოვებენ. შიმშილმა 
და სიღატაკემ იმ მდგომარეობამდე მიიყვანა, რომ საკ- 
ვებში პირუტყვებს ეცილებიან მოზრდილი ბავშვები 
დილით სოფლის ნახირზე ადრე გადიან მინდორში, 
რომ ბალახის შეგროვება მოასწრონ, თვითონაც დანაყ- 


რდნენ და ოჯახშიც მიიტანონ. სწორედ ეს სავალალო 
მომენტი აღბეჭდა ფირზე ჩვენმა კინოოპერატორმა ა. 
სემიონოვმა. 

მართალია, შაჰ-აბასი დიდი ხანია გარდაიცვალა, 
მაგრამ მისი ულმობელი კანონები კიდევ ძალაშია. ფე- 
რეიდანელი ქართველები კვლავ განიცდიან დევნას. მათ 
უკრძალავენ ქართული წიგნებისა და ხელნაწერების 
შენახვას, სპობენ და ანადგურებენ ყველაფერს, რაც 
მშობლიურთან, ქართულთანაა დაკავშირებული. მრავა- 
ლი ქართული წიგნი ჩაიფერფლა ფერეიდანში, მაგრამ 
სამშობლოს სიყვარული ვერ იქნა და ვერ ჩაკლეს მათ 
გულში. 

ჩვენ, ფერეიდანელ ქართველებს თქვენი სახელით, 
საბჭოთა საქართველოს ბავშვების სახელით ჩავუტანეთ 
ქართული წიგნები: „დედაენა“, რვეულები, ფანქრები, 
საწერ-კალამი, ხუთი ცალი პატეფონი, ქართული სიმ- 
ღერების ორასი ფირფიტა. 

შორეული სამშობლოს სიმღერებმა მეტად მოხიბლა 
ფერეიდანელთა გული. მართალია, მათ ქართული სიმ- 
ღერები კარგად არ ახსოვთ, მაგრამ „იავნანამ“ საუკუ- 
ნეებს გაუძლო და დღესაც ბანიანი სახლის წინ ქარ- 
თველი დედა შვილის აკვანს „იავნანას“ დაღუღუნებს. 

სანამ ფერეიდანიდან წამოვიდოდით, ფერეიდანელ 
ბავშვებს ორი ქართული სიმღერა: „სულიკო“, და „იზარ- 
დე მწვანე ჯეჯილო“ შევასწავლეთ. ოთხი-ხუთი დღის 
განმავლობაში თითქმის ყველა ბავშვმა იცოდა ეს ორი 
სიმღერა. 

როცა ქართულ სოფლებში გავლა გვიხდებოდა, ბავ- 
შვები, როგორც კი მანქანის ხმას გაიგონებდნენ, გამორ- 
ბოდნენ შარაზე და „სულიკოს“ და „იზარდე მწვანე 
ჯეჯილოს“ მღეროდნენ. ვფიქრობ, რომ ეს სიმღერები 
“დიდხანს ემახსოვრებათ ფერეიდანელ ქართველებს. 


ჩრაკლი ჰანდელაკი 
კინორეჟისორი 


“ წყალში ასიოდე მეტრამ- 
დე ჩაყვინთვა რომ ესწავლა, 
ამისათვის ადამიანს მილი- 
არდნახევარი “ წელიწადი 
დასჭირდა. სულ რაღაც 25 
წლის წინ ასი მეტრის ხი- 
ღრმე მიუწვდომელი იყო 
არა მარტო მყვინთავებისა– 
თვის, არამედ წყალქვეშა 
ნავებისათვისაც კი, სამაგი- 
ეროდ, ამ ოცდახუთ წელი- 
წადში ადამიანმა ასჯერ 
უფრო ღრმად ჩაიხედა 
წყლის სიღრმეში. დიდ სი- 
ღრმეში ყვინთვის ერთ-ერ- 
თი პიონერი ბელგიელი 
პროფესორი ოგიუსტ პიკა- 
რი იყო. მასზე ჯერ კიდევ 
193 წელს ალაპარაკდნენ, 
როდესაც იგი მენდელეევის 
თეორიის მიხედვით აგებუ–- 
ლი, ჰერმეტულად დახუ- 
რული გონდოლით 16 ათას 
მეტრზე ავიდა ჰაერში. იმ 
წლებში ეს მართლაც რომ 
ფანტასტური ამბავი იყო, 
მომდევნო წელს პიკარი 180 
გრადუსით შემობრუნდა და, 
თუ აქამდე სიმაღლის დამ–- 
პყრობად ითვლებოდა, ახლა 
ოკეანეში ჩაეშვა ყველაზე 
ღრმად. მან პირველმა ააგო 
ბატისფერო-–ფოლადის ბუ– 
რთი, რომელიც დიდ წნევას 
უძლებდა, და ამ ბურთით 
900 მეტრის სიღრმეზე ჩა- 
ეშვა ოკეანეში, 

ახლა ოგიუსტ პიკარის 
საქმეს მისი შვილი-–ჟან პი– 
კარი განაგრძობს. მან შექ- 
მნ ახალი, თვითმავალი 
ბატისკაფი, იგი დირიჟაბ- 
ლის ფორმისაა, სიგარის 
მსგავსი მისი მთავარი კორ– 
პუსი ბენზინით არის სავსე 
(რადგან ბენზინი წყალზე 
ბევრად მსუბუქია); მთავარ 
კორპუსს ქვემოდან მიმაგ– 
რებული აქვ სფერული 
გონდოლი, სადაც ადამია- 
ნებთან ერთად აპარატურაც 
არის მოთავსებული. ბა- 


ტისკაფი რომ საჭირო სიღრ– 


აზამიანი ოპეანმს” 
ფსკე#ზე 


დება). 


შეს მიაღწევს, იგი თავი- 
სუფლდება მძიმე ტვირ- 


თის––თუჯის სნექიდის M 
ქა- 


და შემსუბუქებული მა! 
წყ თავისუფლად ამოდის 
წყლის ზედაპირზე. 


გასულ წელს პროფესორ- 
მა პიკარმა 4050 მეტრის 
სიღრმეს მიაღწია. 199 
წლის ბოლოს პიკარი და 
მისი ერთი მეგობარი უკვე 
§500 მეტრის სიღრმეზე 
ჩავიდნენ თკეანეში.. „300 
მეტრამდე,-- სწერენ მეცნი- 
ერები,--მ%ზის შუქით განა- 
თებული წყალი მთლად ცის” 
ფერი იყო, მაგრამ 450 მეტ– 
რის შემდეგ იგი მთლად გა– 
შავდა. შემდეგ კი ბატისკა- 
ფის გარშემო გამეფე! 
უკუნ სიბნელეში მხოლოდ 
ნათელთევზები და ფოსფო- 
რული ცხოველები გაიელ- 
ვებდნენ“. 

„აი, გავლილია ადრე 
მიღწეული ხიღრმე--4080 
მეტრი. ჩაშვება გრძელდე- 
ბა. ამ სიღრმეზე ადამიანი 


ჯერ არასოდეს , ჩასულა... 
ხელსაწყოები უჩვენებენ 
სიღრმეს: 4100, 4500, 5000, 
§500 მეტრს... ბატისკაფმა 
ლამით დაფარულ ოკეანის 
ფსკერს მიაღწია. 

ხულ ახლახან როდესაც 
ჩვენი ჟურნალის ეს ნომე- 
რი დასაბეჭდად იყო გამ- 
ზადებული, პრესაში გაჩნ- 
და ცნობა, რომ პიკარმა 
ბატისკაფ „ტრიესტით“ 7300 
მეტრ სიღრმეს მიაღწია, 
ხოლო შემდეგ უკვე ,ზღაპ- 
რული“ სიღრმე–-14 000 მე– 
ტრი დასძლია. (ურიგო არ 
იქნება თუ გავიხსენებთ, 
რომ ასეთ სიღრმეში წყლის 
წნევა ისე დიდია,- თო- 
ფიდან გახროლილი ტყვია 
ლულას ვერ გამოხცილ- 
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ჩემს კლასში-––ქალთა დაწყებითი სკოლის პირველ 
კლასში ერთი სასაცილო არსება იჯდა. ეს “იყო ფრანჩეს- 
კო. მისი განსაკუთრებული მდგომარეობა გოგონების 
ძლიერ ინტერესს იწვევდა. 

ფრანჩესკო არ იყო მოსწავლე, ჩემი პედაგოგიური 
კონტროლი მასზე მთლიანად არ ვრცელდებოდა და ეს 
ბადებდა მასში ურჩობას. მაგრამ, აბა, რა უნდა მეღონა. 

ოთხი წელი არც თუ ისე დიდი ასაკია. ძალიანაც რომ 
მომენდომა, მე ვერ ვაიძულებდი მას შეესრულებინა სკო- 
ლის ყველა განაწესი. ამისი ცდაც კი ცოდვა იქნებოდა! 

წარმოიდგინეთ სასაცილო, უწარბო სახე, ოდნავ პა– 
ჭუა ცხვირითა და დიდრონი შავი თვალებით, თითქმის 
უკბილო პირი, გაპარსული თავი. ფრანჩესკოს სახე წლის 
ყველა დროის ნაკვალევს ატარებს: ზაფხულის მზე ჯერ 
არ გადასცილებია, და უკვე დაუწვავს ზამთრის სუსხს; 
ის მუდამ დაკაწრული, ჩალურჯებულ - ჩალილავებული 
დადის. მოკლედ რომ ვთქვათ, ყველა ფათერაკს, რაც კი 
ღარიბი კაცის შვილს ელის, მასზე თავისი ანაბეჭდი და– 
უმჩნევია. 

ფრანჩესკო ერთადერთი ბიჭი იყო სკოლაში და ჩემი 
კლასის გოგონები მას გარკვეული სიფრთხილით ეკიდე- 
ბოდნენ. 

მისმა დედამ, გაჭირვებულმა ქვრივმა, რომელიც მთელ 
დღეებს სხვისი სარეცხის რეცხვაში ატარებდა, მთხოვა, 
ბიჭუნასათვის სკოლაში სიარულის ნება დამერთო; 

–– ძალიან მადლობელი დაგრჩებით, ქალბატონო ელი. 
დასვით სადმე კუთხეში, ოღონდაც ქუჩაში ნუ ირბენს და 
ცუდს ნუ ისწავლის. ჩემი გოგონაც თქვენს სკოლაში 
სწავლობს და ბარემ ერთად ივლიდნენ... 

მე დავთანხმდი და მეორე დღეს ფრანჩესკო სკოლაში 
გამოცხადდა. ამის შემდეგ იგი ყოველდღე მოდიოდა თა–- 
ვის და მარგარიტასთან ერთად, რომელიც ჩვენთან მეო- 
თხე კლასში სწავლობდა. სკოლის ეზოში ბავშვები ცილ– 


–– ქალბატონო მასწავლებელო, ფრანჩეხკომ 
დაიძინაI-–მიყვიროდნენ გოგონები. 
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ელი ალექსიუ 
ბერძენი მწერალი ქალი 


ნახ. ნ, შალიკაშვილისა 


მოთხრობა 

დებოდნენ ერთმანეთს და თავთავიანთ კლასებში მიდიოდ- 
ნენ. ფრანჩესკო ჯერ კიდევ პარმაღიდან ხმამაღლა დაი– 
ძახებდა «გამარჯობათო» და სერიოზული სახით გაეშუ- 
რებოდა თავისი ადგილისაკენ. 

ხანდახან მას ავიწყდებოდა თავისი საზღვაო ბერეტის 
მოხდა; ეს იყო ბევრის მნახველი და გადამტანი ბერეტი, 
რომელსაც დიდი ხანია დაეკარგა ყველა მისი საზღვაო 
ემბლემები. ' ბერეტი პატარა ქონდა, ამიტომ ფრანჩესკო 
მას ყურებამდე ჩამოიფხატავდა ხოლმე და, როცა მოხდა 
დაჭირდებოდა, მთელი ძალით ეწეოდა მაღლა. თუ მოა- 
ხერხებდა და მოიხდიდა, დაუდევრად ისროდა ხოლმე 
სადმე ფანჯრის რაფაზე. 

როდესაც ქუდის მოხდა ავიწყდებოდა, გოგონები შეახ- 
სენებდნენ: 

–– ეი, ეი, ისევ ქუდით ჯდები?.. 

და თუ გოგონებსაც ავიწყდებოდათ შეხსენება, რაც 
ძალიან ხშირად ხდებოდა, მაშინ ფრანჩესკო მთელი დღე 
ბერეტდახურული დაბრძანდებოდა. 


ფრანჩესკო ვერაფრით ვერ აყოლებ, 

უკან რჩებოდა და ბოლოს, სად 
მიჩანჩალებდა. 

როგორც კი დაჯდებოდა, მერხზე ხელებს ჯვარედინად 


დააწყობდა, ზედ თავს ჩამოსდებდა და ძილს მიეცე- 
მოდა. 


–– ქალბატონო მასწავლებელო, ფრანჩესკომ დაიძინა–– 
მიყვიროდნენ გოგონები. 

– არ გააღვიძოთ!––ვეუბნებოდი მათ.--ის ჯერ კი- 
დევ ძალიან პატარაა. იძინოს. 

მე კარგად მესმოდა, რა ძნელი იყო პატარა, ოთხი 
წლის ბავშვისათვის ყოველდღიურად, და ისიც ზამთარში, 
სკოლაში რვა საათისათვის მოსვლა. ხოლო მეოთხე კლა– 
სი, რომელშიც ფრანჩესკოს და სწავლობდა, მეცადინეო- 
ბას ჩვენზე ხშირად ერთი, ანდა მთელი ორი საათით 
ადრე იწყებდა. და საწყალ ფრანჩესკოს, იმისათვის, რომ 
დასთან ერთად მოსულიყო, გათენებამდე უხდებოდა 
ადგომა, 

რასაკვირველია, მას ძალიან უნდოდა ძილი, და მე 


ამის ნებას იმის გამო ვაძლევდი, რომ, როცა ფრანჩეს- 1 


კოს არ ეძინა, ის არავის არ ასვენებდა. გოგონებს ნაწ- 
ნავებზე ქაჩავდა, ტაცებდა ფანქრებს, შლიდა მათ 
ნახატებს. 

პირველ გაკვეთილზე ბავშვები, ჩვეულებრივ, რიგრი- 
გობით მიყვებოდნენ საშინაო დავალებას, და მე ვამოწ- 
მებდი მათ წერით ნამუშევრებს, ვცდილობდი, ერთიცა 
და მეორეც წყნარად, უხმაუროდ მეკეთებინა, რომ მძინა–- 
რე ფრანჩესკო არ გამეღვიძებინა. შემდეგ ვიწყებდი, 
ახალი გაკვეთილის ახსნას. ბერძნული ენის სწავლება 
პირველ კლასში საინტერესოა, მაგრამ ძნელი. ეს თხოუ- 


ლობს მასწავლებლისაგან არა მარტო შეუნელებელ ყუ- 


რადღებას, არამედ ნამდვილ ოსტატობასაც. მასწავლე– 
ბელს უნდა შეეძლოს ბავშვის ყველა გრძნობის-–სმენის, 
მხედველობის, შეხების მობილიზება. ამის გარეშე ბავშვის 
ჩამოუყალიბებელ ცნობიერებაში არაფერი არ დარჩება. 

მთელი ამ ხნის განმავლობაში ფრანჩესკოს ეძინა. მაგ– 
რამ, მას შემდეგ, რაც ბავშვები აითვისებდნენ გაკვეთილს 
და მე მინდოდა მისი განმტკიცება მათ მეხსიერებაში, 
იწყებოდა ხმაური. ბავშვებისათვის ხომ ნამდვილი დღე– 
სასწაული დგებოდა, თუ ისინი გრძნობდნენ, რომ დაქ- 
ლიეს მორიგი წინააღმდეგობა, შეითვისეს რაღაც ახალი! 

ახლა მასწავლებელი და მოსწავლეები ერთად, სიხა- 
რულით იმკიან თავიანთი შრომის ნაყოფს. ოცდაათი პი- 
რი ზეიმით იმეორებს: რო-კა, რო-კა”). 

ამ ხმაურისაგან ფრანჩესკო კრთებოდა და იღვიჰებდა. 
ნახევრადმძინარე ცდილობდა მონაწილეობა მიეღო საერთო 
ხმაურში. იგი ჯერ კიდევ ვერ გარკვეულიყო რაშია საქმე 
და ისე იწყებდა ახალი სიტყვის გამეორებას, თან ცდი- 
ლობდა, როგორმე სხვებს არ ჩამორჩენოდა და მათთვის 
„შეეწყო ხმა. მაგრამ ხშირად ამას ვერ ახერხებდა და 
მისი ხმა განსაკუთრებით მკვეთრად გამოირჩეოდა–– რაც 
არ უნდა იყოს, ეს ბიჭის ხმა იყო. 

–– ქალბატონო მასწავლებელო, უთხარით ფრანჩეს- 
კოს, გაჩუმდეს; ასე, შეუძლებელია, ყველას გვიშლის,–- 
ჩიოდნენ გოგონები. 

ფრანჩესკო კი დაჟინებით ცდილობდა ეთამაშა ნამ- 
დვილი მოსწავლის როლი, გაკვეთილის ერთხმად გამეო- 
რება, მისი აზრით, იძლეოდა პატივმოყვარეობის დაკმა– 
ყოფილების ყველაზე ფართო შესაძლებლობას, და ამას 


განსაკუთრებული გატაცებით აკეთებდა. 


%) თეთისტარი (ბერძაულაჯ) 


არც სხვა გაკვეთილებზე უნდოდა ფრანჩესკოს კლასს! 
ჩამორჩენოდა და პატივმოყვარეობით შეგულიანებული, 
ყველაფრით ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ «არაა სხვა– 
ზე ნაკლები!» 

მან სადღაც იპოვა გრიფელის დაფის ნატეხი. მე მი– 


ვეცი ცარცის ნაჭერი და როგორც კი ვიტყოდი: «მოამ- 


ზადეთ დაფები»-მეთქი„ ფრანჩესკო უმალვე სერიოზულ 
სახეს მიიღებდა და სანიმუშო მოსწავლის მონდომებით 
იღებდა თავისი ჩითის აბგიდან კარნახისათვი” საჭირო 
ნივთებს: ყველანი წერდნენ კარნახით, წერდა ისიც. 

მას არ აინტერესებდა რას წერდნენ კლასში. ის ხა- 
ზავდა წრეებს, ხაზავდა, ვიდრე დაფის ორივე მხარეს 
არ ააჭრელებდა. სიმღერის გაკვეთილზე ხომ ყველაზე 
სანიმუშო იყო. მისი ხმა მკვეთრად ირჩეოდა გოგონების 
გუნდში: რაც არ უნდა იყოს, ის «მამაკაცი» იყო. 

ხატვის გაკვეთილზეც ფრანჩესკო თავს ისე იჭერდა, 
თითქოს ესმოდა რაზე იყო ლაპარაკი. თუმცა ძლივსძლი– 
ვობით არკვევდა რას ვხატავდით. 

მხოლოდ ფიზკულტურის გაკვეთილზე ხდებოდა ცხა- 
დი, რომ ის არ იყო ნამდვილი მოწაფე. მწყობრში ფრან- 
ჩესკო ყველაზე ბოლოს მიჩანჩალებდა, პატარა და ეული. 
გოგონები ორმწკრივად, მწყობრად, ფეხშეწყობით მიაბი- 
ჯებდიენ, ფრანჩესკო კი ვერაფრით ვერ აყოლებდა მათ 
ფეხს, უკან რჩებოდა და ბოლოს, სადღაც კუდში მიჩან- 


ჩალებდა. 
როგორც კი შეამჩნევდა, რომ ჩამორჩა, გაიქცეოდა და 
გოოც-კი, ძეაშიხევდ გაიქცეოდა დ. 


ისევ ბოლოში აეკიდებოდა, მაგრამ მალე ისევ ჩამორჩე– 
ბოდა და ქოშინით გარბოდა დასაწევად. მისი წამება 
მხოლოდ გაკვეთილის ბოლოს მთავრდებოდა. მაშინ ის, 
დაღლილი, ძლივს ითქვამდა სულს, მაგრამ მაინც კმაყო– 
ფილებით იღიმებოდა. არც ადგილზე სიარული შეეძლო, 
არ ესმოდა რა უნდა გაეკეთებინა და იმის ნაცვლად, 
რომ რითმულად აეღო და დაედგა ფეხი, უშნოდ ისროდა 


ტლინკებს. 
მაგრამ ყველაზე თავშესაქცევი მაინც არითმეტიკის 
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გაკვეთილი იყო. მოსწავლეებს დავავალე ასანთის კოლო– 
ფით ლობიო მოეტანათ. 


ლობიო ფრანჩესკოს აუწერელ სიამოვნებას ანიჭებდა, 
მაშინ, როდესაც დანარჩენები აწყობდნენ მარცვლებს და 
დაძაბულად ფიქრობდნენ, რომელი უფრო მეტია––ექვსი 
თუ შვიდიო, იგი ლობიოს მარცვლებს როგორც მოესურ- 
ვებოდა ისე აწყობდა. თამაშობდა «ჯარისკაცობანას», ან 
სხვა რამეს, რაც თავში მოუვიდოდა... 

როცა კლასში ზღაპარს ყვებოდნენ, ის თხუთმეტიოდე 
წუთი დიდი ყურადღებით უსმენდა, შემდეგ კი იღლე- 
ბოდა და ყურადღება ეფანტებოდა, გამომწვევად ასწევდა 
თავს, ყველას ზურგს შეგვაქცევდა და ფანჯრისკენ მიბ- 
რუნდებოდა; ხანდახან პურის ნატეხს ამოიღებდა და 
ღეჭვას დაუწყებდა. თან ფანჯარაში იყურებოდა, ამით 
გაჰყავდა დრო. 

როცა ვთხოვდი, სახლიდან მეცადინეობისათვის რაიმე 
მოეტანა, ფრანჩესკო შეწუხდებოდა, არ იყო დარწმუნე- 
ბული, რომ შესძლებდა ამის შესრულებას. 

–– ხვალისთვის არ დაგავიწყდეთ ძაფისა და ნემსის 
მოტანა, კერვას გისწავლით,––ვამბობდი მე. 

მეორე დღეს ფრანჩესკო პირველი წამოდგებოდა და 
დაიწყებდა თავის მართლებას: 

–– ქალბატონო მასწავლებელო, მე ვთხოვე დედას 
ნემსი და ძაფი, მაგრამ არ მომცა. რაში გჭირდებაო 
კერვა. 

ხანდახან შევნიშნავდი ხოლმე: 

– ბავშვებო, რამდენჯერ უნდა გითხრათ, რომ ჭუჭ- 
ყიანი ხელებით არ. მოხვიდეთ სკოლაში. 
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// 
ლ 
ფრანჩესკო მაშინვე დამალავდა ხელებს; მერხქვეშ, და 
შესვენებამდე ასე იჯდა. როგორც კი ზარი, დაირეყებოდა, 
წამოხტებოდა და კისრისტეხით გარბოდა ონკანისაკენ. 
კლასში თავიდან ფეხებამდე გაწუწული ბრუნდებოდა. 

–- ქალბატონო ელი, მე დავიბანე და ახლა სულ 
სუფთა ვარ,––ჩქარობდა ჩემთვის შეეტყობინებია. 

გაკვეთილების შემდეგ ფრანჩესკო გოგონების მიბაძ- 
გით მოდიოდა ჩემთან და მეკითხებოდა: 

– რა გვაქვს ხვალისათვის დასაწერად?-–თუმცა ის 
არასოდეს არ აკეთებდა საშინაო დავალებას. ანდა მე– 
კითხებოდა:-–ქალბატონო ელი, ხვალ გვექნება გაკვე- 
თილები? 

ამ უკანასკნელ შეკითხვას ის დილითაც მაძლევდა და 
საღამოსაც. დილას მკითხავდა გვექნებოდა თუ არა მე–- 
ცადინეობა, დღისით კი––გვექნებოდა თუ არა გაკვეთი- 
ლები ხვალ. 

როგორც ჩანს, ამ შეკითხვების მიცემას ის სავალდე- 
ბულოდ თვლიდა ყველა ნამდვილი მოსწავლისათვის. 

შობამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩვენს კლასს ეწვია 
სამი ქალბატონი. 

=+ ქალბატონო,-––მომმართა ერთ-ერთმა მათგანმა,–– 
სასკოლო კომისიამ, 
დაწყვიტა თქვენი კლასის ყველაზე ღარიბ სამ ბავშვს 
მისცეს საკაბე. ვის მისცემთ საჩუქარს, ეს თქვენ თვითონ 
უნდა გადასწყვიტოთ. აი, ტილოს სამი ნაჭერი. მიეცით 
იმათ, გისთვისაც საჭიროდ ცნობთ. 

მე კარგად ვიცნობდი ჩემს მოწაფეებს და უმალვე 
შევარჩიე სამი ბავშვი, ვისთვისაც საჩუქარი უნდა მიმეცა. 


რომლის წევრებიც ჩვენ ვართ, გა–- 


ერთ-ერთი მათგანი იყო ფრანჩესკო. სექტემბრიდან მოყო- 
ლებული, როცა მე ის პირველად ვნახე, მთელი ზამთრი- 
სა და გაზაფხულის განმავლობაში ერთსა და იმავე უჯრუ- 
ლა პალტოთი დადიოდა. მხოლოდ გახეხილი ბეწვის სა- 
ყელო და ერთადერთი, რაღაც სასწაულით შერჩენილი 
ფოლაქიღა მეტყველებდნენ მის წარსულ ბრწყინვა- 


ა · 

ს პალტრს ქვემოდან ფრანჩესკოს მოუჩანდა რაღაც თე- 
თრი პერანგის მსგავსი. როცა ბიჭუნა იჯდა, ფეხები 
მუხლებამდე შიშველი ქონდა. 

მარგარიტასა და ფრანჩესკოს მე შორიდანვე ვცნობ- 
დი. მარგარიტას ეცვა წითელი ბამბაზიის კაბა, მხრებზე 
უცვლელად ეხვია ჟამთასვლისაგან ფერდაკარგული თეთ- 
რი თავშალი. ფეხსაცმელები ზომაზე გაცილებით დიდები 
ეცვა. ფრანჩესკო კი სულ ფეხშიშველი დადიოდა. 

გაკვეთილების შემდეგ გამოვუძახე ბავშვებს, რომლებ- 
საც საჩუქარი უნდა მიეღოთ. ფრანჩესკომ ორივე ხელი 
დასტაცა ნაჭერს, გულზე მიიკრა, ეზოში გაიქცა და იქ 
დის მოლოდინში გადარეულივით დარბოდა: მარგარიტას 
გაკვეთილები უფრო გვიან უთავდებოდა. 

ნასადილევს ფიზკულტურის გაკვეთილი გვქონდა. ზა- 
რი დიდი ხნის დარეკილი იყო, ფრანჩესკო კი არ ჩანდა, 
გოგონებს ეზოში ვამეცადინებდი. ჩვენ ხელიხელს ჩავკი- 
დეთ და დიდი წრე შევკარით. მაგრამ აი, გამოჩნდა 
ფრანჩესკო. მას ისევ ისე მაგრად ქონდა ჩაკრული ნა- 
ჭერი. 


–– წადი პატარავ, კლასში, საჩუქარი მერხში შეინა- 
ხე, წრეში ჩადექი და ჩვენთან ერთად ითამაშე. 

ფრანჩესკომ თვალები დაბლა დახარა... 

– წადი. თუ გინდა, ჩემს მაგიდაზე დადე საჩუქარი. 

ბავშვს თვალები ცრემლებით აევსო. მივხვდი, რომ 
არ უნდოდა საჩუქრის ერთი წუთით მოშორებაც კი,– 
ეშინოდა არ წაერთმიათ. 

–- მაშ კარგი,––ვთქვი მე.––გოგოებო, მოკიდეთ ხელი 
ფრანჩესკოს. 

# 

მეორე დღეს სასწავლებლის დირექტორმა 'გამომიძახა 
თავის კაბინეტში. ( 

== იმისათვის გამოგიძახეთ,––მითხრა მან,––რომ გა- 
ვიგო იმ ბავშვების სახელები და გვარები, რომლებსაც 
საჩუქრები მიეცით. · 

–- ინებეთ. ელენა ხრისტინაკი, მარია პარასირაკი და 
ფრანჩესკო დევარისი. 

–- ეს ვინაა?-- მკითხა მან გაკვირვებით. 

–- ერთი საწყალი ბავშვი... 
–- მე თქვენ ამაზე არ გეკითხებით. ის მოწაფეა? 

არა... 


–- რატომ მიეცით მას ნაჭერი? განა თქვენ არ იცით, 
რომ სასკოლო კომიტეტი დახმარებას მხოლოდ მოწა–- 
ფეებს უწევს? | 

–- მე არ ვიცოდი, რომ... 

-–- არ იცოდით როგორ მოვიქცეთ? თუ ჩვენ ამას 
„ვაცნობებთ კომიტეტს, ამით იმას ვაღიარებთ, რომ ჩვენ– 
თან სწავლობს ბიჭი. ეს კი კანონით აკრძალულია. საჭი– 
რო იქნება სხვა გვარის დასახელება, ანდა მე უნდა მო– 
ვატყუო სასკოლო კომიტეტი... მითხარით, რა უფლებით 
მიიღეთ კლასში ბიჭი ჩემი ნებართვის გარეშე!.. 

– მე არც ისე დიდი ხანია ვმუშაობ, ქალბატონო, 
და არ ვიცოდი თუ ასეთ უბრალო საქმეზე ნებართვა იყო 
საჭირო. 

– როგორ! თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს «პატარა საქ- 
მეა?» მაშ, ახლა ხომ იცით, რაც საჭიროა. ჩვენ არ გვაქვს 


თავისუფალი ადგილები... ცუდად იწყებთ მოღვაწეობას... 
ბიჭი კი მეტი არ ვნახო აქ მოსული. თუ თქვენ გეუხერ- 
ხულებათ მისთვის ამის თქმა, გადაეცით მის დას, რომ 
ეს ჩემი, ბრძანებაა. 

ძალიან აღელვებული წავედი. შესაძლებელია, რო– 
გორც ახალგაზრდა, ცუდად ვერკვეოდი ადამიანებში, 
შეიძლება... მაგრამ დირექტორის სიტყვები მეტისმეტად 
მკაცრი მეჩვენა... 

როგორ ვუთხრა ფრანჩესკოს, რომ მეტი აღარ მოვი–- 
დეს სკოლაში? მე ამაზე ფიქრიც კი მიმძიმდა. 

ჩემს ბედზე ფრანჩესკო არ მოვიდა დილის გაკვეთი– 
ლებზე. მე შიშით ველოდი მის გამოჩენას ნასადილევს. 

„..სასწა-ვლო წელი დასასრულს უახლოვდება. რვა 
თვის განმავლობაში ჩვენ დილიდან საღამომდე ერთად 
გიყავით და მოვასწარი ჩემი მოწაფეებისა და ფრანჩესკოს 
· შეყვარება. და ახლა, როცა მის გამო საყვედური მივიღე, 
კიდევ უფრო მეტად ვიგრძენი რამდენად მივეჩვიე მას. 

როგორ მოვიქცე? · 


-აა) /, 
ფრანჩესკო და მარგარიტა არც თსადადეს დასა რე / 
არ მოსულან არც მეორე, არც მესამე დღეს. „პარასკევს, 
ცხრის ნახევარზე დავინახე მარგარიტა. გო, ონას. „იგივე, _ , 
წითელი ბამბაზიის კაბა ეცვა, ოღონდ თავ ლის მაგივ- 
რად თავზე შავი თავსახვევი ეკრა. 

–-– მარგარიტა!-–– დავუძახე გოგონას.--სად დაიკარგე! 
ანდა ფრანჩესკო სადაა? 

–– ის გარდაიცვალა, ქალბატონო ელი... 

–– გარდაიცვალა?! რას ამბობ? რისგან? 

––- წითელათი იყო ავად... 

–-– კი მაგრამ რატომ არაფერი არ მითხარი? ჩვენ 
ექიმს გამოვაგზავნიდით... 

– ვერ მოვასწარით, ქალბატონო ელი, -–– მიპასუხა 
მარგარიტამ და თვალები ცრემლებით აევსო.––გახსოვთ 
ის დღე, ტანვარჯიშს რომ ვაკეთებდით? იმ ღამეს გახდა 
ავად.. ორ დღეში გარდაიცვალა... რომ გენახათ, უკა- 
ნასკელ წუთებამდე როგორ იკრავდა გულში თქვენს 
საჩუქარს რომ გენახათI!--გოგონა ატირდა და თავის 
კლასისკენ წავიდა. : 

მე მას გავყურებდი და ლოყებზე ღაპა-ღუპით ჩამომ- 
დიოდა ცრემლები, სიბრალულისაგან გული მეწურებოდა. 


თარგმნა ·ბ, შელიამ 


– ის გარდაიცვალა, ქალბატონო ელი... 
გარდაიცვალა?! რახ ამბობ? რისგან?! 


ა . 


სილეზიის ქვანახშირის შახტებს მოსწავლეთა ჯგუ- 
მარე ბლვირაბი ფები ეწვია. ბავშვებმა მეშახტეებს ყვავილები მიართვეს. 
ლია მისი დედა, მამა კ, მემახტეები იღიმებოდნენ, · ნორჩებს კოცნიდნენ და მათ 
კართველი კოკ. ბზიავ, შეწითლებულ ლოყებზე შავ ლაქებს ტოვებდნენ. მუშებს 
კარგა ხანია აქ მეტლურ შორის იყვნენ მინისტრები, სახალხო საბჭოების ხელ- 
ათ მირვაბიბ. სუშაობს; მძღვანელები, პარტიული, საზოგადოებრივი მუშაკები, 
-აბ ს აკანირელა” შესაგსა რომლებიც მეშახტის ქუდსა და ნათურას რამდენიმე 
წლის წინათ გამოეთხოენენ. 

ეს თავისებური ზეიმი იყო. პოლონელმა მეშახტეებმა 
გადაწყვიტეს 1959 წლის იანვრის უკანასკნელ კვირა დღეს 
უფასოდ ემუშავათ, მთელი შემოსავალი ათასი სკოლის 
მშენებლობის ფონდში გადაერიცხათ. ამ შემოსავალმა 
კი 100 მილიონი ზლოტი შეადგინა. 

ეს ერთი დამახასიათებელი მაგალითია იმისა, თუ რო- 
გორ ზრუნავენ სახალხო პოლონეთის მშრომელები ბავ- 
შვებზე, როგორ იკრებს სასიცოცხლო ძალებს სოციალიზ- 
მის გზაზე მდგომი ქვეყანა, 

ეს ფოტოსურათებიც, რომლებიც გ. თიკანაძეს ეკუთ- 
ვნის, გვაცნობს პოლონეთს, მის ქალაქებს, ისტორიულ 
ძეგლებს, ახალმშენებლობებს, ნორჩ მოქალაქეებს. 


ფოტო მ. წჰანაძისა 


ჩა უდი, აითი 


ცაში აწვდილ“ ეს მენობა კი მეც 
'ნიერებისა და კულტურის სახახლეა, რო 
მელმაც მთლიანა» შეუცვალა ხაზე 
ლი კალაქის ცენტრს: იგი საბჭოთა ა; 


ქუჩის გადახავლელთან პატარა ბიჭ» 4 
დგას, ზურგზე წიგნები წამოუკადებია, რც, 
ხოლო ჩანთაშა სპორტული ფესხაცმელე- რაარრიდარი, 
ბი უდევს, მას სკოლისაკენ მიეჩქარება. რდ, 


ვარშაველი გოგონ» 
ბავშვო ბაღში დად. სშირად უყ- 
ვება კავკასიის მთებზე, სადაც მან, მთა- 
მსვლელებთან ერთად მთელი ზაფხული 
გაატარა. 


რუცკი ხა- 


ვიხლით გაყოფილი ქალაქის ორ ნაწილს 
ახალი ორსართულიანი ხიდი აერთებს. პაერში. 
დახვეული ეს კიბე ხიდის სართულებიბაკენ 
მიგიძლვებათ 


წელთ 


კრაკოვი მდიდარია კულტურის» იხ- 
ტორიული ძეგლებით. აქ არის შუა ხაუ- 
კუნეების მეფეთა სახახლე ვაველი, რო– 
მელშიც ახლა ეროვნული მუზეუმია გახ- 
სნილი. აქ აკურთხებდნენ მეფედ. ვავე– 
ლიხ ჯორცვზე აღმართულია ტაძარი ო» 
„ციხე-სასაბლე, რომლის ეზო შემ.რ- 
კალულია თაღედებით. აქვეა ეკლესია და 
მონახტერი გამოჩენილ პოლოწელთა 
»კლდამებით, სურათზე4 'ვაველის ხედი "“ 
და დიდი ბარის უზარმაზარი ჩაქუჩი. 


· 


მოგვიახლოვდა ზაფხული. დგება ტურისტული ლაშქრობების შესანიშნავი დრო. პიონერები გამა. 
ლებით ემზადებიაწ. ადგენენ მარშრუტების რუკებს, სწავლობენ აზიმუტით და კომპასით გზის გაგნებას 
და სხვ. მაგრამ არიან ისეთი პიონერებიც, რომლებმაც არ იციან როგორ მოემზადონ ლაშქრობისათვის: 

ბავშვთა ცენტრალური საექსკურსიო-ტურისტული სადგურის უფროსმა, პატივცემულმა მზია ერიხ- 
თავმა გვიამბო ერთ-ერთი ტიპიური ტურისტული რაზმის ლაშქრობაზე. გულდასმით მოუსმინეთ მას და 
მისი ნაამბობი თქვენს მომავალ ლაშქრობებში უდაოდ დიდ დახმარებას გაგიწევთ. 


– გივი, გივი, ჩამოდი ქვევით, საქმე გვაქვს, -–- დაუ- 
ძახეს გივის ამხანაგებმა თამაზმა და გოგიმ. გივიმ ჩაირ– 
ბინა თუ არა კიბე, ალაყაფის კარებთან მიიმწყვდიეს. 

–- გერ გამიგია რას მემართლებით,-- სთქვა მან.--თუ 
ის გაწუხებთ, რომ მე რადიოში გამომაცხადეს, ეს ჩემს 
სურვილზე არ იყო დამოკიდებული. 

' “გაჩუმდი, – შეაწყვეტინეს მას.–– ჩვენ ის გვადარდებს, 
რომ შენი ამბავი შენხე ადრე რადიომ შეგვატყობინა. 

–+ ბიჭებო, მეც მათქმევინეთ, – დაიწყო გივიმ,––დამ- 
ნაშავე არა, ვარ; მე რომ ტურისტულ სექციაში ჩამწე- 
რეს, თქვენ მაშინ ავად იყავით. მოუთმენლად ველოდი 
თქვენს მორჩენას. როგორც კი გამოკეთდით, მე ხომ 
მაშინვე მოვედი თქვენთან. ჩვენ ხელმ. ღვანელსაც ვაც- 
ნობე თქვენი გამოჯანმრთელების ამბავი. მან მითხრა: 
ვინც ცოტა ხნის წინათ მძიმე ავადმყოფობა გადაიტანა, 
ის ლაშქრობაში არ დაიშვებაო, ამიტომაც ვეღარაფერი 
გაგიმხილეთ. 

მართალია, ს კვირაა, მაგრამ ამ გაუთავებელი 
(ვომების ავთ და  მრობაში არ მივდი ართ. დ. ს ეროდ, 
ვენ ტურისტულ, კუთხეში ვმორიგეობთ და პიონერთა 
სახლში ექსკურსბით მოსულებს ვათვალიერებინებთ ჩვენს 
ტურისტულ კუთხეს. თუ გინდათ, თქვე! ც წამოდით და 
გაჩვენებთ, ბევრი საინტერესო. რამ გვაქვს. 

რამდენიმ თის შემ სამივე ამხანაგი გაუდგა 
გზას რენია სახრისეენი, 8 ს 8 8-2 


შევიდნენ ეზოში. გივი როგორც შინაური კაცი, წინ « 


გაუძღვა თამაზს და გოგის. განათეს შუშაბანდი, სადაც 
მოწყობილი იყო. საყვავილე. ერთ მხარეზე დიდი ასოე- 
ბით ეწერა „ამინდის ბიურო“.--ეს ჩვენი „ბარომეტრი“ 
მცენარეებია, აქ ვაწარმოებთ დაკვირვებას,-––აუხსნა გი- 
ვიმ.--ცუდი ამინდის წინ, აი, ეს გაშლილი ყვითელი 
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ყვავილი დაიხურება; აი, ეს კი, თავს მაღლა ასწევს თ. 
არა, პმდენიშე საათში გამომდპრებს” ათ C 
ოთახში სამ ფარზე ფოტოებით, ჩანახატებით და 
მაკეტებით გაფორმებული იყო ტურიზმში პიონერები- 
სათვის სავალდებულო ცოდნისა და ჩვევების ნუსჩა, 

„ თამაზი და გოგი ყველაზე მეტად ზურგჩანთის მაკე- 
ტით დაინტერესდნენ. მენა ჩანთის ერთი გვერდი გახს- 
ნილი იყო და გამჭვირვალე ცელოფანში ნათლად ჩანდა 
თუ როგორ იყო იგი ჩალაგებული. ძირში, ჯიბეების 
მხარეს ეწყო კონსერვის ქილები და ქვაბი. მათ ზემოთ 
ნარმის პარკები, რომლებზეც წითელი ძაფით ამოქარ- 


გული იყო: „ბრინჯი“, „შაქარი“; ზემოთ, უფრო მოზრ- 
დილ პარკს ეწერა „პური“. მას ზევიდან ეფარა ალუ: 
მინის ჯამი. ზურგის მხრით თბილი სვიტრი და სხვა , 
რბილი ნივთები ელაგა. ი ვე მაგიდაზე კარვის მაკეტი 
იყო. მის წინ საძილე ტომარა იდო და კარვის კარებ- 
თან საველე ჩანთა ეკიდა. 

–- აი, ჩვენი ტურისტული რაზმის ჟურნალი. 

„ნორჩი ტურისტი--1960 წ. 


საკავშირო ექსპედიციის რაზმი # 1359774 

ასე აწერა თავფურცელზე. 

გივი ფურცლავდა, თამაზი და გოგი იქვე ჩამოსხდ- 
ნენ, ჟურნალის წარ ა დაიწყეს. პირველ ფურცელზე 
საექიმო კომისიის დასკვნა იყო. 


ლაშქრობის მონაწილე თოთხმეტსავე პიონერს ცალ- 
ცალკე დავალებული ჰქონდა შემდეგი „თანამდებობები“: 

1. ლაშქრო ის უფროსის თანაშემწე სამუ ნეო 
დარგში. 2. რაზმის მამასახლისი; 3. კულტმუშაკი, 4. 
მეტეოროლოგი; 5, ბოტანიკოსი; 6. გეოლოგი; 7. ეთ- 
ნოგრაფი; 8. ლაშქრობის მემატიანე; 9. ფოტოგრაფი; 
10. მხატვარი; 11. მსვლელობის ჩამკეტი; 12. ტოპოგ- 
რაფი; 13. სანიტარი; 14. ზოოლოგი. 

– გივი, ერთი ეს გაგვაგებინე, რის გამკეთებელია 
„ჩამკეტი“? 

ჩამკეტს დიდი ტვირთი აწევს, ის უკან მისდევს 
რაზმს და თვალყურს ადევჩებს მისი მსვლელობის წესრიგს. 


თუ ვისმეს საჭურველი, ფეხსაცმელი ან რაიმე დაუ- 
ზიანდა, ის ეხმარება, თუ ვინმეს უჭირს – მეთაურს სას- 
ტვენით რაზმის შეჩერების ნიშანს აძლევს; დილით 
გამამხნევებელ ვარჯიშს ატარებს.-– ჩამკეტი ყველაზე 
ძლიერი ტურისტია და ლაშქრობის უფროსის პირველი 
თანაშემწეა. 

– კიდევ ერთი კითხვა:-–ეს „მემატიანე“ ვინღაა? 

– ჰო გმაფიბნე! ის წერს ლაშქრობის დღი რს, 
აღნუსხავს უკლებლივ ყველა ფაქტს და ჩვენი რაზმის 
საქმიანობას. მემატიანე ხშირად საველე გაზეთის რედაქ- 
ტორის მოვალეობასაც ასრულებს. ს 

–-– ბარემ ეს ერთიც გვითხარი-- „ეთნოგრაფი“ ვინ 
არის. 

–.- ეთნოგრაფი იწერს ხალხურ თქმულებებს, ლე- 
ენდებს, ზღაპრებს, ლექსებს, საბავშვო თამაშობებს, აღ- 
წერს სოფლად ძველებურ სახლებს, ძველებურ სოფლის 
ეურნეობის იარაღებს, წის, ილებს და ტრანსპორტის 
სხვადასხვა სახეებს, სხვადასხვა ადათსა და ზნე-ჩვეუ- 
ლებას; რასაც საჭიროდ სცნობს, ჩაახატვინებს მხატვარს 
და ფოტოსუოათსაც გადააღებინებს. 

– ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ სადილ-ვახშამს 
ვინღა გიმზადებთ? 

–“ რიგრიგობით ყველა მზარეულობს,-–– განაგრძო 
გივიმ.––ზიდავს ფიჩხს, ანთებს ცეცხლს, რეცხავს ჭურ- 
გელს ღა ასე შემდეგ. 


გივმ რამდენიმე 
ფურცელი ერთად გა- 
დაშალა,-–-ჰო, მართლა, 
ეს ძალიან საინტერე- 
სოა. აქ არის ჩვენი 
დიდი მარშრუტის ირ- 


გვლივ ყველა ცნობა: 
წიგნებიდან ჟურნა- 
ლებიდან და ჩეენი მარ- 
შრუტის ხაზზე მდება- 
რე ყველა სკოლიდან, 
რომლებთანაც ჩვენ 
ჯერ კიდევ ზამთარში 
დავიწყეთ მიმოწერა. 
აი, ჩვენი მარშრუტის 
რუკაც, კალენდარული 
ბეგმა და ხარჯთაღრი- 
ცხვა. 

მე ამ ლაშქრობაში 
დავალებული მქონდა 
დღიურის წერა და ამი- 
ტომ დანიშნულ ადგი- 
ლას ყველაზე ადრე 
გამოვცხადდი, რომ 
არაფერი გამომრჩენო- 
და. ჩემს შემდეგ მოვიდა ჩ, ნი ხელმძღვანელი, პატივცე- 
მული სოსო. მა: ვენი მამასახლისი გიგლაც გამოც- 
ხადდა დედის ს დანალებინა რომელმაც მენმანიდენ, გად- 
მოალაგა გიგლას ზურგჩანთა, საველე ჩანთა, თერმოსი, 
საწვიმარი, მივიდა ლაშქრობის ხელმძღვანელთან და 
უთხრა: 

–- პატივცემულო სოსო, ვერ წარმოიდგენთ როგო- 
რი მადლობელი ვართ მე და ჩემი მეუღლე; ეს რამ ენიმე 
დღეა გიგლას ვამზადებთ. თვითონ არც კი იცის იმდენი 
რამ ჩავგულაგეთ ზურგჩანთაში. საველე ჩანთაშიც ისე 
ჩავაწყვეთ ყველაფერი, როგორც ინსტრუქციაში ეწერა. 

ომპასი საველე ჩანთაში არ ჩაგვიდევს, საათივით ხელ- 
ზე შეიბამს... 

ხელმძღვანელი გიგლას მიუბრუნდა.--შენ ის 
მამასახი ი ესაფეანა ამიტომ გვირჩიეს, რომ შენი. M - 
ჩანთის ჩალაგებაც არ გცოდნოდა? რამდენჯერ მითქვამს, 


რომ ლაშქრობაში მხოლოდ აუცილებელი ნივთები მი- 
პაქმს: ქა. საჭიროა, მაგალითად თერმოსი? ” მ 

– შიგ კაკაოა,-- უპასუხა გიგლას ამ. 

=> მალიბნ. კარზი,, მაგრამ მთელ ჩვენს რაზმს ეს კა- 
კაო ხომ ვერ დაანაყრებს. განა შეიძლება მარტო გიგ- 
ლამ ჭამოს ისეთი რომ, რაც სხვას არ ექნება? ჩვენ მოგ- 
ვაქვს ჯედედებუ ი რძე, კაკაო. იქ, ცელად, თვითონ მოა- 
დუღებენ ოლაშქრენი და მიირთმევენ კიდეც. 

–– პატივცემულო. სოსო,-–გაუბედავად აიწყო გიგ- 
ლას დედამ,. ზე ყველაფერი სიის მიხედვით მინდოდა 
წამომეღო, მაგრამ, ვერ გამიგია ეს რა სია არის! სა- 
დილის დროს პირდაპირ. მიწაზე ხომ არ შეიძლება დაჯ- 
დომა, ამიტომ ვცანი საჭიროდ ეს დასაკეცი სკამი, 
სუფრაც ხომ აუცილებელია. 

ა თქმა უნდა, ეს კარგია, მაგრამ ტარება ხომ 
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უნდა? თქ>ვენი ბიჭი 13 
წლისაა, არც თუ ისე 
გაწვრთნილია. ის 40 
კილოგრამს იწონის და 
დიდი-დიდი, 4 კილო- 
გრამი ზიდოს; ყველა- 
ფერი ეს რომ ავწონოთ 
8-9 კილოგრაზი მაინც 
გამოვა. მიწაზე არც 
თქვენი ბიჭი და არც 
სხა არ დაჯდება. 
მისი საწვიმარი გამოუ- 
სადეგარია ლაშქრობი- 
სათვის თუნდაც იმი- 
ტომ, რომ მას სახე- 
ლოები აქვს. მაგრამ 
არა უშავს, ჩვენი სხვა 
მოლაშქრექბი უბრალო 
მოსასხამებით იქნე- 
ბიან. აი, ასეთებით,--- 
ხელმძღვანელმა ჩემი 
მოსასხამი ეუჩვენა.- 
მოლაშქრეები გაშლიან 
მას მიწაზე და ერთი 
მოსასხამი სამს ეყოფა დასაჯდომად. სუფრადაც მოსა- 
სხამებს ვხმარობთ. ამგვარად, ჩვენ ერთი და იგივე 
ნივთი მრავალნაირ სამსახურს გვიწევს... 

დანიშნულ დროზე ყველამ მოიყარა თავი. მორიგემ 
სია ამოიკითხა. სიჩუმე ჩამოვარდა. ველოდებით უფრო- 
სის ბრძანებას. ის თითქოს გიღაცის მოლოდინში იყო. 

უცებ სერგო შეეკითხა: რას ველოდებით. გაგიდეთ 
ბარემ: საცაა წვიმა წამოვა! ავდარში არ შეიძლება 
ლაშქრობის დაწყება. 

–- აბა რაღა ტურისტები გამოვალთ თუ წვიმას 
შევუშინდებით? -– ერთხმად შევძახეთ ყველამ. 

-–იქნებ ქარი ამოვარდეს და ღრუბლები გაფანტოს, – 
ამბობდა ჩვენი მეტეოროლოგი ლია, 

– როდის ყოფილა, გოგო, ასეთი შავი, დაბალი 
ღრუბლები რომ ქარს გაეფანტოს! რას ხუმრობ: დახე- 
დე ჩემს ნაბდის ქუდს – მთლად ნესტითაა გაჟღენთილი. 
ქარხნის მილიდანაც კვამლი სახურავებზე ეფინება, მერ- 
ცხლებიც დაბლა დაფრენენ,– ერთხმად ვუთხარით ყვე- 
ლამ ჩვენს იზედიან მეტეოროლოგს, 

უცებ ჩამობნელდა და კოკისპირული წვიმა წამოვი- 
და, პირველად ყველა შეშფოთდა, მაგრამ ჩვენი. კულტ- 
მუშაკი არ დაიბნა და ზურგჩანთის სწრაფად და კარგად 
ჩალაგებაზე კონკურსი გამოაცხდა: დიოს ტყუილად 
ნუ ვკარგავთ, დაცალეთ თქვენი ზურგჩანთები. სამს რომ 
დავითვლი; ჩავრთავ წამმზომს და თქვენ დაიწყებთ ზურგ- 
ჩანთის ჩალაგებას: 

ჯერ კიდევ ასფალტიანი გზით მივდიოდით, როდე- 
საც ხელმძღვანელმა შესვენება გამოაცხადა. ჩვენ ავხმა- 
ურდო, -რს დნღს  შესაენებაა, 5 ერორაღას 15 ი წუთის 
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რაც მივდივართ. მაგრამ ბრძანება ბრძანებაა 928 
დავემორჩილეთ. ჩვენმა სანიტარმა ნათელამ. ფეხსჭცმელი 
გაიხადა და წინდების ნაოჭები სავი ბ თობი აVა 
ჩანთის თასმა ერთი მხრით უფრო გრძქ ი აღმო: ნდ” 
და მთელი ტვირთი მეორე მხარეს აწვებოდა, ერთი სი- 
ტყვით, ვის რა აწუხებდა და ვის რა. თურმე ეს შესვე- 
ნება ყველასათვის იყო საჭირო. მოვწესრიგდით. ჩვენი 
ბოტანიკოსი მარინე, როგორც ყველაზე სუსტი, წინ 
დააყენეს. 

ასფალტიანი გზიდან ბილიკისაკენ გადავუხვიეთ. მივ- 
დიოდით ერთმ?წკრივად, ერთმანეთისაგან წინმკლავის 
მანძილით დაშორებულნი. შევისვენეთ გზაჯვარედინზე. 

–- აი, ამ ბუჩქიდან აიღეთ აზიმუტი 609!-–იყო ხელ- 
მძღვანელის ბრძანება. ყველამ მოიმარჯვა კომპასი. პირ- 
ველმა ჩვენმა ტოპოგრაფმა გელამ წამოიძახა:--60?” აზი- 
მუტი არის აი, იმ მთის მწვერვალი. 

ფეხი გვისხლტებოდა, უმეტესად მათ უჭირდათ, ვი- 
საც ტყავისლანჩებიანი ფეხსაცმელი ეცვა. 

მივდიოდით აღმართზე, ხშირ-ხშირად ვისვენებდით 
დაღმართისაკენ პირშექცეულნი, რა თქმა უნდა, ფეხზე 
მდგომნი: თან მაჯის ცემას ვითვლიდით, რომელიც ორი 
წუთის შესვენების შემდეგ ისევ ნორმალური იყო. 

მთის წვერს რომ მივაღწიეთ, დავისვენეთ და სადი- 
ლის მომზადებას შევუდექით. ნასადილევს რეზომ ორმო 
ამოიღო და შიგ ცარიელი კონსერვის ქილები და კვერ- 
ცხის ნაჭუკები ჩამარხა. რაც დაიწვებოდა, დასწვა და 
შემდეგ ცეცხლი ჩააქრო. : 

ჩვენი პირველი საწვრთნელი ლაშქრობა დამთავრდა. 
ხელმძღვანელს ვეკითხებოდით. თუ სად წავიდოდით მე- 
ორე ლაშქრობაში და როდის. მან გვითხრა. რომ ჯერ 
ეს ლაშქრობა არ დამთავრებულა, ვიდრე რაზმეულის 
შეკრებას ანგარიშს არ ჩავაბარებთო. ამისათვის სავი 
როა ფოტოსურათების დაბეჭდვა და ფარზე მათი წარ- 
წერებით გაფორმება; დღიურების და შთაბეჭდილებების 


„წესრიგში მოყვანა და ალბომში სუფთად ჩაწერა... 


შეგროვილი მასალისაგან გამოფენაც უნდა მოეწყოს. 
ვჩქარობთ ჩვენი ლაშქრობის ანგარიშის შედგენას, 

როზ მეორედ ჩქარა წავიდეთ ლაშქრობაში. შემდეგ გი 

დიდი ლაშქრობისათვის ბევრი მზადება აღარ დაგვჭირ- 


დება, 


მ. ერისთავი 


ნახ. გ. თოთიბაძისა 


'< ' % 

– აავთოე. ორსა რ 22 
ორმოცდაცამეტმეტრიანი 
თაღი 
ჩეხოსლოვაკიის ქალაქ ბრნოში პირველ 
საერთაშორისო გამოფენისათვის ააგეს დარ- 
ბაზი, რომელიც თავისთავად ერთ-ერთი საი- 
ნტერესო ექსპონატია, მსოფლიოში დღეს- 
დღეობით ყველაზე დიდი საგამოფენო დარ- 
ბაზია, ღარბაზის ფართობი 18 000 კვად- 
რატული მეტრია (თითქმის ორი ჰექტარი). 
მთავარი დარბაზის თაღი 93 მეტრის სი- 
მაღლეა. დარბაზი ალუმინის ფურცლები- 
საგან არის გადახურული და ამიტომ შედა- 
რებით მსუბუქია: მხოლოდ 215 ტონა. 
გამოფენს დახურვის შემდეგ 
სპორტდარბაზი” დანიშნულებას 
შეასრულებს. სურათზე კარგად ჩანს ამ 
დარბაზის გრანდიოზულობა, მისი თაღის 


ქვეშ მანქანები, როგორც სათამაშოები ისე 
ოჩანან. 


პავი- 
ლიონი 


საბარგო მანქანა 


კედელზე ცოცავს 

გულწრფელად რომ ვთქვათ, ყველგანმა– 
ვალი ავტომანქანის შესაძლებლობა მაინც 
განსაზღვრულია, მართალია იგი არ იფლო- 
ბა ტალახში, სილაში, ადვილად სძლევს ცი– 
ცაბოს. მაგრამ ესაა და ეს. ასეთი ავტომან– 
ქანებით კედელზე გადაძრომა „ჯერ არავის 
მოსვლია თავში. 

ახლახან შვეციის ერთ-ერთმა ფირმამ გა- 
მოუშვა საბარგო მანქანა, რომელიც ბევრად 
ჯობს დღემდე არსებულ ყველგანმავალ 


ავტომანქანებს. იგი ადვილად სძლევს თხრი– 
ლებსა და ორმოებს, გადის ძალზე დაქანე- 
ბულ ფერდობზე და 
გორც ეს სურათიდან ჩანს, იოლად ძლევს 
საკმაოდ მაღალ კედელს, 

ამ მანქანის საიდუმლოება ის არის, რომ მას 
შუაზე მესამე ღერძი აქვს და მანქანის ორი- 
ვე წინა და უკანა ნაწილი ამ ღერძით თი- 
თქმის გათიშულია ერთმანეთისაგან. 


ამასთან ერთად, რო- 


სასწაელო კოსმოპლანი 


ადამიანმა კოსმოსური ფრენის ეპოქაში 
შეაბიჯა, მაგრამ კოსმოსური ფრენისათვის 
საჭიროა არა მარტო ტექნიკა, არამედ სპე–- 
ციალურად გაწვრთნილი ადამიანები, რომ- 
ლებიც შესძლებენ კოსმოსში ფრენას. 

ავიამშენებელმა ფირმამ--ნორტოპმა ამ 
მიზნისათვის ააგო საწვრთნელი კოსმოპლა- 
ნი ,3-205“, ეს ორადგილიანი თვითმფრი- 
წავი, სამკუთხა ფრთებითა და სამი რაკე- 
ტული ძრავით, საათში 27 ათას კმ. სისწ- 
რმფეს განავითარებს. ავა რა 60 კილომეტრ 
სიმაღლეზე, იგი შემდეგ ინერციის ძალით 
იფრენს, დაშვების დროს კი სისწრაფე მხო- 
ლოდ და მხოლოდ 255 კილომეტრი ექნება. 
როგორც ყველა სასწავლო თვითმფრინავს, 
მასაც ორგვარი მართვა ექნება--ინსტრუქ- 
ტორისა და მოსწავლისათვის, 
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შეი“ (IIIII327- 

მიწის სიღრმექზისსვენ“”” 
დედამიწის ზურგზე წიაღისეულის მარაგის 
შემცირებასთან ერთად, ადამიანი სულ ქვე- 
ვით, მიწის სიღრმეებისაკენ მიიწევს. რო- 
გორც ცნობილია, დიდ სიღრმეებზე მუშა- 
ობა გაძნელებულია იმით, რომ ყოველ ას 
მეტრზე ტემპერატურა საშუალოდ 3 გრადუ- 
სით მატულობს. რამდენიმე წლის წინ, ყვე– 
ლაზე ღრმა შახტები 200 მეტრის სიღრმეს 
თუ აღწევდნენ. შემდეგ, ოქროს საბადოების 
დასამუშავებლად სამხრეთ ინდოეთში აგე- 
ბულ იქნა 3050 მეტრი სიღრმის შახტი. მას 
სახელიც თავისებური დაარქვეს „ჩემპიონი 
რიფი“. მაგრამ მისი ჩემპიონობა დიდხანს არ 
გაგრძელებულა. 1958 წელს პირველობა სა- 
მხრეთ აფრიკის ტრანსვაალის შტატის ერთ- 
ერთმა შახტმ დაიკავა (33594 მეტრი). 


ბრძოლა სიღრმეებისათვის კვლავ გრძელდება 
ამბობენ, რომ აფრიკაში 3650 მეტრი ხიღ- 
რმის შანტის აგებას აპირებენო. 


ასეთ დიდ სიღრმეებზე მუშაობა წარმო- 
უდგენლად ძნელია. საქმეს არც ხელოვნური 
ჰაერი შველის. ტყუილად კი არ არის ორი- 
ვე ეს შახტი სწორედ იმ რაიონებში აშენე- 
ბული, სადაც ფერადკანიანთა შრომაა გა- 
მოყენებული. 


იანვარია. მდინარე ტეხურას თეთრი ქვებით მოფე- 
ნილ რიყეზე პატარა ტანის, მხედარნი გასა ცხენს მაა 
გელვებს. მხედარმა აღვირი მოზიდა და კუნთმაგარი ცხე- 
ნი ქანდაკებასავით გაიყინა ადგილზე. 

ეს, ნოსირელი პეტრე სირიაა. იგი თავის მორიგ ვარ- 
ჯიშზე გამოსულა... რვა წლის იყო პეტრე, როცა პირ- 
ველად მოახტა ცხენს. მას შემდეგ გულმოდგინედ სწავ- 
ლოზს და ეუფლება სპორტის ამ ლამაზ სახეობას – ცხენოს- 
ნობას. პირველად მან მაშინ ისახელა თავი, როცა ნო- 
სირის საშუალო სკოლის მოსწავლეები მარულაში ეჯიბ- 
რებოდნენ ერთმანეთს. კვირა დღე იყო. ნოსირელი პიო- 
ნერები ხუთკილომეტრიანი მარულას სტარტზე იდგნენ. 
შეჯიბრებას რესპუბლიკის საუკეთესო ცხენოსანი-–გვე- 
ჯე ივანიძე სჯიდა. რამდენიმე წუთიც და, ალისფერი 
ალზის ფრიალზე პატარა მხედრები ადგილს ზოსწყდნენ. 
გულშ მატკივრების გამაყრუებელ ყიჟინში ნორჩმა ცხე- 
ოსნებპა დისტანციის ახვარი გაირეს და ცხე- 
ნები უკან მარეს. სტარტიდანვე დაწინაურდა 
პატარა პეტრე და მას არც ერთი მხედარი აღარ დაუ- 


ნახავს, ისე მიაგდო. ცხენი ფინიშზე, 


სამოცდაათი წლის წინათ, ამერიკის ერთ-ერთი კოლეჯის მასწავ– 
ლებელს, ჯეიმს ნეისმიტს წინადადება მისცეს მოეგონებინა რაიმე ხალი– 
სიანი თამაში, რომლის ჩატარება დახურულ შენობაში იქნებოდა შესა– 
ძლებელი. ჯეიმსი ჩაფიქრდა: «ბურთი რომ ფეხით ვათამაშოთ, ამისათვის 
შენობაში არც ადგილია და თანაც ფანჯრები ჩაიმსხვრევა. რა მოხდება, 
რომ ბურთი ხელით გადავისროლოთ, ეს ზუსტიც არის და ხალისიანიც». 


რაიმე მიზნისათვის მოეხვედრებინათ. მაგრამ, როგორი უნდა ყოფილიყო 
ეს მიზანი? და აქ ჯეიმსს ბრწყინვალე აზრი დაებადა: ადგა და კედელს 
ორივე მხარეზე კალათები ჩამოკიდა, ჩვეულებრივი, მოწნული კალათები. 
დაიწყო თამაში. მსოფლიოში ამ პირველი კალათბურთის თამაშში 
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იმისათვის, რომ თამაში აზარტული ყოფილიყო, საჭირო იყო ბურთი 


«წია, +“ 
ყII9<;IIIIVI9ა 


–– 5 კილომეტრიან მარულაში გაიმარჯვა მე-6 კლა- 
სელმა პეტრე სირიამ, გამოაცხადა გვეჯე ივანიძემ. 

64 წლის მოხუცის, სახელმოხვეჭილი ცხენოსნის გა- 
მოცდილ თვალს არ გამოეპარა ამ პატარა მხედრის 
სიმკვიროცხლე და საზრიანობა. ამ დღიდან მოკიდებული, 
თვითონ გვეჯემ იკისრა პატარა ცხენოსნის დაოსტატე- 
ბა. 11 წლის მოწაფისა და 64 წლის გამოცდილი ცხე- 
ნოსნის მეგობრობას უშედეგოდ არ ჩაუვლია... 

... ერთად მიჰქროდნენ გვეჯეს „ჩერქეზი“ და პეტრეს 
„ალია“, ერთად ისაკუთრებდნენ ისინი რაიონის პირვე- 
ლობას. გავიდა ერთი წელი და პეტრე ტოლს აღარ უდებ- 
და რესპუბლიკაში სახელგანთქმულ ოსტატებს. 12 წლის 
პეტრე საქართველოს წამყვან ცხენოსანთა რიგებში ჩადგა. 

გასულ წელს, თბილისში, რესპუბლიკურ შეჯიბრზე 
გვეჯემაც გამოგზავნა თავისი მოწაფე. 

– აბა, შენ იცი, წადი და არ შეარცხვინო შენი რაი- 
ონი და შენი მოხუცი მასწავლებელი,-- უთხრა მოხუცმა 
და მამაშვილურად გადაკოცნა. 

თბილისის ახალ იპოდრომზე საქართველოს ყველა 
კუთხიდან მოიყარეს თავი ცნობილმა ცხენოსნებმა. უფრო- 
სების გვერდით ათკილომეტრიან მარულაში მონაწილე- 
ობის მისაღებად თავისი „ალიაც“ დააყენა სტარტზე პეტ- 
რე სირიამ. თავიდანვე ჩოხატაურისა და გეგექკორის 
რაიონის ცხენოსნები დაწინაურდნენ. ყიჟინით მიაფ- 
რენდნენ ისინი თავიანთ ულაყებს ფინიშისაკენ. დისტან- 
ციის დამთავრებამდე სულ რაღაც ხუთასიოდე მეტრი იქ- 
ნებოდა დარჩენილი, როცა პეტრემ აღვირი მიუშვა, წელ- 
ში მშვილდივით მოიხარა, წვივები უფრო მაგრად მოუჭი- 
რა ცხენს და თავისი „ალია“ ვაჟკაცური ყიჟინით გაამ- 
ხნევა. „ალიაც“ თითქოს ამას ელოდაო, ისარივით გაფ- 
რინდა. ფინიშის ხაზი პიოველმა პეტრე სირიამ გადაკვე- 


ერთდროულად მონაწილეობდნენ ქალებიც და კაცებიც, ამასთან, გუნ– 
დებში შედიოდა არა ხუთ-ხუთი, როგორც ამჟამად, არამედ ათ-ათი 
კაცი. დ აზ 
ისეთი სიამოვნება მოჰგვარა ამ თამაშმა სტუდენტებს, რასაც თვი– 
თონ ჯეიმსიც არ მოელოდა. დარბაზში საოცარი ჟივილ-ხივილი იდგა. 
ხოლო იმ იშვიათ შემთხვევაში როდესაც“ ბურთი კალათში ჩავარდე– 
ბოდა, სიხარულის შეძახილებისაგან ყურთასმენა აღარ იყო, 

თამაშს ერთი უხერხულება მაინც ახლდა თან: ბურთი რომ კალა– 
თიდან ამოეღოთ, ერთ კაცს კიბით უხდებოდა მორიგეობა, ბოლოს ჯეიმ– 
სმა მოიფიქრა. რომ კალათისათვის ფსკერი გამოეცალათ. 

გავიდა ხანი. ნეისმიტმა დაწვრილებით შეიმუშავა ახალი თამაშის 
წესები. სულ ცამეტი წესი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი 
კალათბურთის წესებში სამასზე მეტი პუნქტია, ყველი ისინი იმ ცამეტი 
ფესისაგან გამომდინარეობენ. 


წი იერი ბევრისა აელი სეი სიე, აიიი სიები აგა 


მერიემ რაერააენაერრაერაა მარაა რა არაა არრა ”წალრია 


თა. ამ გამარჯვებით მან გაზეთ „თბილისის“ პრიზიც 
დაისაკუთრა. 
იმავე წელს მოსკოვმაც იხილა ნორჩი მხედრის ოსტა- 


ტობა. მართალია, აქ მას პირველი ადგილი არ დაუკა- 
ყებია, მაგრამ საკავშირო შეჯიბრში მონაწილეობა ი. 


ვე დიდ წარმატებას წარმოადგენდა მისთვის. გაზეთ 
„სოვეტსკი სპორტმა“ მისი გვარი საგანგებოდ მოიხსე- 


' ნია და დიდი მომავალი უწინასწარმეტყველა. 
გ. კიკილაშვილი, შ. ჭიაბრიშვილი 


კალათბურთის თამაში სულ უფრო და უფრო პოპულარული გახდ. 
ამერიკაში მოსწავლე უცხოელმა სტუდენტებმა ეს თამაში ევროპაში, 
აზიაში, აფრიკაში და იაპონიის კუნძულებზე შეიტანეს. 

რევოლუციის შემდეგ კალათბურთმა საქართველოშიც გაიდგა ფეხი. 
ეს შესანიშნავი თამაში ძალზე შეიყვარა ჩვენმა ახალგაზრდობამ. ახლა 


ჩვენი რესპუბლიკის კალათბურთელები ერთ-ერთ უძლიერესად ითვლე– 


ბიან არა მარტო საბჭოთა კაგშირში, არამედ მთელს ევროპაში. თბილისის 
«დინამოს» გუნდი წარმატებით იბრძვის ევროპის უძლიერესი გუნდის 
სახელისათვის –– ევროპის თასის მოსაპოვებლად. 

უხეში წნული კალათები რგოლებზე ჩამოკიდებულმა, ნაქსოვმა ბა– 
დემ შეცვალა. სახელი კი ამ თამაშს მაინც ძველი––«ბასკეტბოლი» შემო– 
რჩა. იგი ორი ინგლისური სიტყვისაგან შედგება: «ბასკეტ» –– კალათი 
და «ბოლ» –- ბურთი. ქართულად ამ სიტყვას არ ვხმარობთ, რადგან 
ჩვენს ენაში მას შესანიშნავი შესატყვისი –- «კალათბურთი» მოენახა. 


ცინიკოსი 
თ„7? 

ძველად ცინიკოსები ეწოდებოდა სჯბერ+/! 
ძნეთის ერთ-ერთი ფილოსოფიური სკოლის 
მსმენელებს (IV საუკუნე ჩვენს ერამდე). ეს 
"სკოლა უარყოფდა ფუფუნებას და უბრალო 
ღარიბ-ღატაკუდ ცხოვრებს ქადაგებდა. 
ადამიანის ბედნიერებას ცინიკოსები განმარ- 
ტოებულ ცხოვრებასა და ყოველდღიური სია- 
მოვნების უარყოფაში ხედავდნენ. 

ამ სკოლის ერთ-ერთი გამოჩენილი წარ- 
მომადგენელი იყო დიოგენი (412--329 წ. წ. 
ჩვენს ერამდე). დიოგენი ქადაგებდა, რომ 
უპირველესი სათნოება მდგომარეობს ადა- 
მიანის სრულ დამოუკიდებლობაში, როგორც 
გარე სინამდვილესთან, ისე საზოგადოებას- 
თან. 

ამ მოძღვრების უკიდურესობამდე დაყვა- 
ნამ ცინიკოსები იქამდე მიიყვანა, რომ ისინი 
უარყოფდნენ მიღებულ მორალსა და საზოგა- 
დოეზაში დაკანონებული ურთიერთობის ნორ- 
მებს. ასე მაგალითად, ცინიკოსები შიშველნი 
დადიოდნენ საჯარო ადგილებში. თვითონ 
დიოგენი კი, როგორც ცნობილია, განერიდა 
საზოგადოებას და კასრში ცხოვრობდა. 

ამჟამად ცინიკოსი ყაელაფრის დამცინავ. 
ადამიანს ჰქვია. 


რაც მაქვს, თან დამაქვს 


VI საუკუნეში (ჩვენს წელთაღრიცხვამდე) 
სპარსელები საბერძნეთს დაესხნენ თავს და 
მრავალი ქალაქი ააოხრეს. დაშინებულმა მო- 
სახლეობამ დასტოვა ქალაქები და ტყეს შეა- 
ფარა თავი. ფილოსოფოსი ბიასი კი ხელცა- 
რიელი გავიდა ქალაქიდან. როცა მას ჰკი- 
თხეს, რატომ არაფერი მოგაქვს თანო, მან 
უპასუხა: რაც მაქვს, თან დამაქვს. 

ამ გამოთქმის აზრი ისაა, რომ ფულისა 
და სიმდიდრის შენახვაც შეიძლება და და- 
კარგვაც, ხოლო ცოდნა და ჭკუა მათზე ძვირ- 
ფასია, რადგან არასოდეს დაეკარგება ადა- 
მიანს, 


ჰომერული სიცილი 


ასე უწოდებენ თავშეუკავებელ, ხმამაღალ 
სიცილს. 

ეს გამოთქმა ძველ ბერძენ პოეტ ჰომე- 
როსთან არის დაკავშირებული. მის პოემებ- 
ში – „ილიადა“ და „ოდისეა“ -- რამდენიმე: 
ადგილას არის აღწერილი გელური, თაგშეუ- 
კავებელი სიცილი. 
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ჩაქისვათ სუფთად დუ სადად 


რაზმის შეკრებაზე, ტოლების წინ 
თავჩაქინდრული იდგა თამაზი, იგი 
თვალს ვეღარ უსწორებდა მეგობრებს, 
პიონერ ხელმძღვანელს. ეს მერამდე- 
ნედ მიიღო შენიშვნა რაზმელებისაგან. 
არა, დღეიდან გამოსწორდება თამა– 
ზი, აღარ შეარცხვენს მშობლიურ 
რაზმს. აი,ახლაც მასზე ლაპარაკობს 
პიონერხელმძღვანელი: 

–- მუდამ უნდა გახსოვდეთ დიდი 
ლენინის სიტყვები: «ზრდილობიანია 
ის ადამიანი, ვინც პირველი ესალმება 
შემხვედრს». 

თამაზის ნაკლი კი განა. მარტო 
უსალმობაა, განა მხოლოდ ამას უსა– 
ყვედურებენ. ამ ბოლო ხანებში იგი 
ფეხბურთითაა გატაცებული. სახლში 
ვერ აჩერებენ, სტადიონისაკენ მიურ– 
ბის გული. ამან კი არა მარტო მის 
ნიშნებზე იქონია გავლენა, 
მის ქცევაზეც, ჩაცმულობაზეც. იგი 
კლასში ხშირად დახეული ტანისა- 
მოსით მოდის, ყელსახვევი გვერდზე 
აქვს მოქცეული, ღილები-–– შეხსნილი. 
ეს კი პიონერს არ შეჰფერის. 

ტანსაცმლის სუფთად და ფაქიზად 
მოვლა, ჰიგიენური წესების დაცვა 
ხომ თქვენი ერთ-ერთი დამახასიათე– 
ბელი ჩვევაა. თამაზი მართლაც რომ 
გასაკიცხია; მაგრამ არც თამაზის თა- 


არამედ 


ნაკლასელის--– მზიას საქციელია მისა– 
ბაძი, თუმცა მზიას შეხედვა ყველას 
სიამოვნებს. იგი კლასში მუდამ გა- 
კრიალებული მოდის; ქათქათი გაუდის 
მის თეთრ საყელოსა და სამაჯურებს; 
ტანსაცმელი მუდამ კოხტად დაუთოე- 
ბული აქვს, ბაფთა კი პეპელასავით 
აზის თავზე. მაგრამ, აბა ჰკითხეთ 
მზიას, ვისი ხელები გაისარჯა ამისა– 
თვის? მზიას, რა თქმა უნდა, პასუხის 
გაცემა შეაგვიანდება, ანდა შეიძლება 
სულაც არ გიპასუხოთ. მაგრამ ამ 


გოგონას მეგობრებმა იციან, თუ ვინ 
რეცხავს მზიას ტანსაცმელს, ვინ აუ- 
თოებს თეთრ ბაფთებს საგულდაგუ- 


ლოდ: ეს ხომ მზიას ბებიაა. უყვარს 
ბებიას შვილიშვილი, ეამაყება, რომ 
მისი გოგონა მუდამ ასე კოხტად გა– 
მოიყურება. მზია კი ცუდად იყენებს 
ამ სიყვ. რულს და ერთხელაც არ ცდი- 
ლა შეასვენოს ბებიას დაღლილი ხე– 

ლები. იქნებ, მეგობრებო, თქვენი რაზ- 
მის მომავალ შეკრებაზე მზიას შესა– 
ხებ იმსჯელოთ? 

ვიცი, რომ თამაზიც და მზიაც მხო– 
ლოდ გამონაკლისები არიან რომ 


ა (თ , 
თქვენი რიგები სანიმუშო, სატვისის 


მოყვარული პიონერებითაა მსე, . 
რამ ერთი რამეც ნუ მავ ვეექებ 
ყოველი მოსწავლე, არა მარტო თვით- 


ონ უნდა იყოს სუფთა და ფაქიზი, 
არამედ იმაზეც უნდა ზრუნავდეს, რომ 
სხვებსაც ასეთივე ჩვევა გამოუმუშავ– 
დეთ, რომ მის ირგვლივაც მუდამ სი- 
სუფთავე იყოს. ' 

ამასთან ერთად, უნდა ეცადოთ, 
ომ ყოველთვის კოხტად გამოიყურე- 
ბოდეთ. ზრუნვა საკუთარ გარეგნო- 
ბაზე სულაც არაა საძრახი. მაგრამ, 
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენი 
ტანსაცმელი აუცილებლად ძვირფასი 
იყოს. ეს თქვენს ასაკში არაა მიზან–- 
შეწონილი. თქვენ ახლავე უნდა გა-. 
ნავითაროთ თქვენი გემოვნება: კულ– 
ტურული 
მეტად სისადავეა დამახასიათებელი, 
სადა ტანსაცმელი ამკობს როგორც 


ადამიანისათვი” ყველაზე 


მოსწავლეს, ასევე მოზრდილ ადამიან–- 
საც. ეს აქედანვე უნდა იცოდეთ. სამ– 
წუხაროა, როდესაც ვხვდებით ისეთ 
ბავშვებს, რომლებმაც ეს ჭეშმარიტება 
არ იციან მე ვიცნობ ორ გოგონას. 
ცისანასა და რუსუდანს. ეს გოგონე- 
ბი წინათ სუფთად, კოხტად და გე- 
მოვნებით იცვამდნენ. მაგრამ ამ ბოლო 
ხანებში მათ ვეღარ ვცნობ: ერთიც 


და მეორეც ჭრელ-ჭრულა კაბებით 
არიან გატაცებული. მათი საოცრად 
განიერი ქვედა კაბები, ბრტყელი ქამ– 
რები და მკვეთრი ფერის ფეხსაცმელ– 
ები უსიამოვნო შთაბეჭდილებას ტოვ- 
ებენ ადამიანზე. მათ თმები ვაჟურად 
შეიჭრეს და უწესრიგოდ ივარცხნიან, 
ისინი კაბაზე ხშირად იბნევენ ბრჭყვი– 
ალა, უხეშ ქინძისთავებს. ამ ორ გოგო– 
ნას და მათ მეგობრებს ჰგონიათ, რომ 
«ახალ სტილზე» იცვამენ. სინამდვი–- 
ლეში კი ეს ყველაფერი მათი ცუდი 
გემოვნების მაჩვენებელია. ამავე დროს, 
სამწუხარო ის არის, რომ ცისანას 
და რუსუდანს შეიძლება ზოგიერთმა 
წაბაძოს. ვინ უნდა აუხილოს თვალი 
ამ გოგონებს? ისევ და ისევ თქვენ. 
მშობლებთან, სკოლასთან ერთად 
თქვენ უნდა მიიღოთ გადამჭრელი ზო– 
მები, თქვენ უნდა გაკიცხოთ ისინი და 
თქვენვე უნდა დააყენოთ სწორ გზა- 
ზე, თორემ გაივლის ხანი და მათი 
გემოვნება სამუდამოდ დამახინჯდება. 
ეს კი საბჭოთა ადამიანისათვის შეუ- 
ფერებელია. 

მაშ, შევთანხმდეთ მეგობრებო, მხა– 
რი მხარს მივცეთ და ვიბრძოლოთ 
იმისთვის, რომ თქვენს რიგებს მუდამ 


კულტურული, ზრდილობიანი და სა- 
დად ჩაცმული პიონერები ამშვენებ- 
დნენ. 8 


ნინო ხოფერია 


ჰატწჩს 
მამასMბა 


(ნამდვილი ამბა8ი) 


ალაზნის ნაპირებზე ნადირობაში შემოგვაღამდა. გადავწყვიტეთ ლამის გასათევად 
იქვე. მახლობელ სოფელში მივსულიყავით. 

სოფელი სამთაწყარო სტუმართმოყვარე აღმოჩნდა, მასპინძლებმა გულთბილად მი- 
გვიღეს და შესანიშნავად დავბინავდით. L 

სახლის უფროსმა მეუღლეს რაღაც გადაულაპარაკა თვითონ დაუწყო რწევა აკ- 
ვანს, რომელშიც პატარა გოგონა იწვა. დიასახლისმა მაგიდა გააწყო, ვივახშმეთ და 
დავწექით. ს 

შუაღამისას დიასახლისის კივილმა გამოგვაღვიძა. ყველანი ფეხზე წამოვდექით; ეს 
კივილი ისე მოულოდნელი იყო, რომ ზოგმა თოფსაც კი წამოავლო ხელი. ოთახს 
მკრთალად ანათებდა ნახევრად მინელებული ჭრაქი. ქალს შიშისაგან ენა ჩავარდნო. 
და, აკვანს გადაფარებოდა, რაღაცას გაუგებრად ბუტბუტებდა, ხელს თუნუქის ღუმელი–- 
საკენ იშვერდა. 

ღუმელთან მხოლოდ შეშები ეყარა და იქვე ვეებერთელა, აბურძგნული კატა იდგა. 
ჯერ ვერაფერი გავიგეთ. უცებ კატა რაღაცას ეცა. ახლა კი შევნიშნეთ, რაშიც იყო 
საქმე: კატის წინ ვეებერთელა გველი ეგდო, რომელიც დრო და დრო თავს მაღლა 
სწევდა და კატისკენ საკბენად მიიწევდა. მათმა ბრძოლამ დიდ ხანს გასტანა; წელში გაწ- 
ყვეტილი გველი კიდევ განაგრძობდა ბრძოლას, ხან კი თავის მომაკვდარუნებით ცდი- 
ლობდა მოწინააღმდეგის ბრჭყალებიდან თავის დაღწევას, მაგრამ ამაოდ. კატა მას გან– 
ძრევის საშუალებასაც კი არ აძლევდა, იგი ყოველ განძრევაზე ღებულობდა კატის 
ბრჭყალების სასიკვდილო დარტყმებს თავში. 

გველმა უკანასკნელად გაიბრძოლა. კატა კიდევ ორ-სამჯერ ეცა მას და გამარჯვე–- 
ბულმა კისერში ღრმად ჩაასო ბასრი ბრჭყალები, შემზარავად დაიკნავლა და კბილე- 
ბით დაუწყო გლეჯვა. 

ჩვენ დავინტერესდით თუ რა ხახის გველთან გვქონდა საქმე. მიწაზე გართხმულიყო 
ერთ მეტრამდე სიგრძის სქელი სხეული. მას კუდი მოკლე ჰქონდა, რომელიც ბოლოში 
ერთბაშად წვრილდებოდა. სამკუთხედის ფორმის თავი კისრიდან მკვეთრად იყო გამო- 
ყოფილი და ზედა ტუჩზე ხორცის საფარვლებში მოთავსებული ერთი წყვილი შხამია- 
ნი კბილი ჰქონდა. 

გველის კარგად დათვალიერების შემდეგ დავრწმუნდით, რომ სახლში შემოსული- 
ყო შხამიანი გველი--გიურზა, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული შირაქ-ალაზ- 
ნის ველებზე. 

ჩვენში გავრცელებულ გველებს შორის იგი ჟკველაზე შხამიანია, მისგან დაკბენი- 
ლი ცხოველები ხშირ შემთხვევაში იღუპებიან. ცნობილია ადამიანის სიკვდილის მრა- 
ვალი შემთხვევაც. 

გიურა ცოცხლადმშობი გველია, გვხვდება საქართველოს სხვადახსვა 
ადგილებში. იჯი ზღვის დონიდან 1500 მეტრ სიმაღლემდე ვრცელდება. ბინადრობს 
როგორც მშრალ, ქვა-ღორღიან ველებზე, ისე მთის კალთებზე ჯაგნარიან ადგილებში, 
გვხვდება ბაღებსა და ვენახებში, ადის ხეზე, ბუჩქებზე, შედის წყალში, შეიჭრება 
ეზოში და საცხოვრებელ ბინაშიც. 

აქ, როგორც ჩანს, იგი მსხვერპლის ძებნის დროს იყო შემოსული და ამ დროს შეი- 
ძლება ეკბინა იქ მყოფთათვისაც მაგრამ კატამ არ მისცა ამის საშუალება, სამკვდრო- 
სასიცოცხლო ბრძოლა გაუმართა მას, 

კატის მამაცობის ამბავი მეორე დღეს მთელმა სოფელმა გაიგო. მასპინძელი გავა– 
ფრთხილეთ გველი მიწაში დაემარხათ, რადგანაც მისი შხამი რამდენიმე წლის განმავ– 
ლობაში ინარჩუნებს მოქმედების უნარს. კბილის ან მოშხამული ძვლის შესობამ ცხო- 
ველის კანში შეიძლება კიდევ გამოიწვიოს სასიკვდილო მოწამვლა. ეს განსაკუთრებით 
საშიშია სოფლელი ბავშვებისათვის, რომლებიც ხშირად მთელი დღე ფეხშიშველები 
დარბიან. 

ზამთარში კვლავ მოგვიხდა იმ ადგილებში ხანადიროდ ჩასვლა; ჩვენს მასპინძელს 
ისევ ვესტუმრეთ და კატის ამბავი გამოვკითხეთ. როგორც ჩანს, იგი არ იყო გველისა–- 
გან ძლიერ დაკბენილი; მაგრამ ნაწილობრივი მოშხამვის შედეგად ერთგვარი დამბლა 
მაინც დასცემოდა, შხამის მონახვედრი ადგილები გაშავებოდა და სახე მთლიანად დას- 
ჩირქებოდა, ტანზე ალაგ-ალაგ ბეწვი ახლაც გაცვენილი ჰქონდა, მაგრამ თვითონ 
უკვე გამოჯანსაღებულიყო, მედიდურად დაყუნცულიყო ღუმელის გვერდით და მარჯ- 
ვენა თათს ისვამდა ნაომარ სახეზე. 
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ყოველი პიონერის მოვალეობაა მოუა– 
როს ნარგავებს, ხეხილს. დაეხმაროს კოლ– 
მეურნეებსა და საბჭოთა მეურნეობების მუ» 
შაკებს ხეხილის მავნებელთა წინააღმდეგ 
ბრძოლაში; უნდა შეეძლოს ხეხილის” დაას– 
ვადებების გამოცნობა და მათთან” ზრძო“ 
ლა; თავისი წვლილი შეიტანოს ჩვენი“ რეს= 
პუბლიკის მეხილეობის განვითარების დიად 
და საპატიო საქმეში, 1 

ჩვენო მკითხველებო, «პიონერის კლუბში» 
მივიწვიეთ საქართველოს სსრ დამსახურე- 
ბული აგრონომი ალექსი ბუჩოუკფრი. იგი 
იძლევა სასარგებლო რჩევა–დარიგებებს” 
რომელიც დაგეხმარებათ ხეხილის მაჭნე- 
ბელთა წინააღმდეგ ბრძოლაში. 


გაზაფხული--ხეხილის დარგვის, 
ყველაზე ხელსაყრელი დროა. ჩვენმა 
კოლმეურნეობებმა და საბჭოთა“ მე- 
ურნეობებმა ახალი ბაღები უნდა 
გააშენონ. დდემდე არსებული“ ხე- 
ხილის ბაღების „საერთო ფართობი 
კიდევ 4000 ჰექტარით გაიზრდება, 
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ წლის ბო- 
ლოსათვის, ჩვენს რესპუბლიკაში 
ხეხილის ნარგაობის ფართობი 107? 
ათას ჰექტარს გადააჭარბებს. 


დიდი ყურადღება ექცევა ჩვენში 
მეხილერბის განვითარებას, ხილი 


მაღალზარისწოვან საკვებ პროდუქ- 
ტად ითვლება, იგი“ შეიცავს ადამი– 
ანის სიცოცხლის“ გახანგრძლივები- 
სათვის ისეთ“ აუცილებელ ნივთიე- 
რებებს,- როგორიცაა: გიტამინები, 
შაქარი, ცილები, ცხიმები, წჟავეზი. 

ხეხილის "დარგვა დ»· გა არება» 
ყოველი პიონერის საპატიო საქმეა, 
და იგი არც თუ ისე რთულია, ჩვენს 
რესპუბლიკაში მრავალი ათასი ბავ- 
შვი სწავლობს; ყოველმა პიონერმ» 
ერთი ან ორი. წერგი რომ დარგოს, 
მოუაროს და. გააჩაროს, თვითონ გან- 
საჯეთ, რა “სასარგებლო ზაქმე 
გაკეთდება. 

ამ დიდი და მეტად საპატიო ამო 
ცანს შესასრულებლად სავიროა 
ადგილობრივი პირობებისათვის შერ- 
ჩეული ჯიშის ხეხილის. ნერგების 
გამოზრდა, შეიძლება აგრეთვე დახ- 
მარებისათვის მიმართოთ სახელმდწი> 
ფო და საკოლმეურნეო ხეხილსანერ- 
გეებს, სოფლის მეურნეობის“ სამი- 
ნისტრთსს საქხებილთესლსანერგეს 
რესპუბლიკურ კანტორას, რაიონე- 
ბის ის მეურნეობის” ინს- 
ეურნე 

საქართველოში მრავალი ხეხილ- 
სანერგე არსებობს: ლაგოდეზში, 
წნორში, სამგორის რაიონში („თბი- 
ლისის ზღვასთან“), მცხეთის რაიონ– 
ში (სოფ. ქანდარა), გორში, ქარელის 
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რაიონში (სოფ. ბებნისი), სტალინი- 
რში, ახალციხის რაიონში (სოფ. 
წნისი), ზესტაფონში თერჯოლის 
რაიონში ქუთაისს მახლობლად 
წყალწითელაზე, ზუგდიდში, ჩოზა- 
ტაურში, ბათუმის რაიონში (სოფ. 
კახაბერი), ციხისძირში, ცხაკაი აში, 
სოხუმის, რაიონში (სოფ. ბესლეთი), 
მახარაძის რაიონში (სოფ. ურეკი). _ 

ხეხილის კულტურებსა და ჯი- 
შებს, როგორც შ%ემოთ ვთქვით, 
შერჩევა უწდა. ზოგიერთ მაღალ. 
მთიან რაიონში თუ კარგად ხარონს- 
ვაშლი, მსხალი, ქლიავი, და ალუ.“ 
ბალი, იქ არ იხარებს ატამი, ლელვი, / 
ბროწეული, ხურმა. 7 

ზოგიერთი ხეხილი, მაგალითად,” 
თხილი, ალუბალი, აგრეთვე %ოგ! 
ერთი ჯიშის ქლიავი, კომში, ჟოლო 
და სხვა უხვად ავითარებს „ფესვის 
ამონაყრებს. ეს გარემოება საგრ- 
ძნობლად ააღვილებს აქ ჩამოთ- 
ვლილი მცენარეების გამრავლებას; 
კარგად გაფესვიანებული“ დედამცე– 
ნარის ამონაყარიV მოთხრა და მისი 
ნერგად გამოყენება სავსებით და- 
საშვებია. 

“ზოგიერთი ხეხილი და კენკროვანი 
მცენარე, მაგალითად, ლეღვი, ბრო- 
წეული, მოცხარი და სხვა, ადვი- 
ლად ფესვიანდება კალმებით. ჯმ. 
შემთხვევაში დედამცენარიდან „იჭ- 


როგორ გადაგიღო.თ პეიზაჟი 


“ზღაპრულად ლამაზია ჩვენი ქვეყნის ბუ- 
ნება: მთა-გორაკები და მთის ჭალები, მდი- 
ნარეები, ხეობები და დაბლობები, ზღვები, 
ტბები და ზღვისპირეთი; ყველგან, სადა(/ 
ადამიანის თვალი მიწვდება, მომხიბლავი 
პეიზაჟია გადაშლილი, 

ფოტოგრაფია, როგორც სზხელოვნების 
ერთ-ერთსა და თავი- 


სებურ დარგს, უაღ- 
რესად დიდი როლი 
ენიჭება ბუნების 
სრულყოფილად ასა– 
ხვის საქმეში. ამისა- 


თვის საჭირო» ფოტოგრაფიის ტექნიკის ცო- 
დნა და საჭიროებისამებრ მისი გამოყენება. 

დამწყები ფოტომოყვარული თავის საქ- 
მიანობას, როგორც წესი, პორტრეტიდან 
გადაღებით იწყებს ხოლმე, მაგრამ ეს არ 
არის სწორი, რადგან პორტრეტის გადაღება 
უფიო მეტ დაბელოვნებას მოითხოვს, ვიდ- 

ე პეიზაჟის გადალება, 

პეიზაჟის გადაღებისათვის უპირველეს 
ყოვლისა საჭიროა გადასაღები ობიექტების 
სათანადო შერჩევა. დასახლებული პუნქტე- 
ბის, ქალაქების, შენობებისა და სხვა ხედე– 
ბის გადასაღებად საჭიროა მოიძებნოს ისე- 
თი წერტილი, საიდანაც გადახალები საგანი 


სრულყოფილად გამოჩნდება. გადაღება შეი- 


ძლება როგორც შორი, ისე ახლო მანძილი. 
დან. შორი მანძილიდან გადაღებისას ხეები, 
შენობები და სხვა საგნები ძლიერ წვრილი 
მასშტაბით მიიღება. შორი მანძილიდან ჯმ 
დაღება მიზანშეწონილია მხოლოდ იმ შემ- 
თხვევაში, თუ გვსურს მივიღოთ საერთო 
წარმოდგენ»დ” ამათუიზ ქალაქზე, მოხ 
დასახლებულ პუნქტზე და ხხვ. ახლო მა! 
ძილიდან გადაღებიხას კი ფოტოსურათ" 
მიიღება გაცილებით მსხვილი ბასმვაბი წ 
გამოსახულება, მაგრამ დეტალების ფუ! - 
ხი ნაწილი არ იქნება გადაღებული, 
პეიზაჟის გადაღებისას გადაღების ადგი- 
ლი შერჩეულ უნდა იქნეს აგრეთვე სიმაღ- 
ლის მიხედვითაც. მაგალითაღ, მაღლიდან 
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რება 90-95 სანტიმეტრი სიგრძიხ 
კალმები, შეიკვრება კონებად და 


მას დარგვამდე ტენიან სილაში 


შეინახავენ. კალმების დაფესვიანე- 
ბა ხდება სანერგეში ან ბაღში. 
კალმების დასაფესვიანებლად სა- 
| ნერგის ნიადაგი „უნდა მოიხნას ან 
· დაიბაროს 90-–80 სანტიმეტრის სიღ– 
რმეზე, შემდეგ თოხით გაფხვიერ- 
დეს. კალმები დაირგვება მწკრივში, 
ერთმანეთისაგან 15 სანტიმეტრის 
“ დაშორებით, ხოლო მწკრივებს შო- 
რის მანძილი 80 სანტიმეტრით უნ» 
და განისაზღვროს, ყოველი. 100- ცა“ 
ლი კალმისათვის საჭირთა 198 კვ“ მეტ– 
რი, მიწის ნაკვეთი. სანერგეში კალმე–- 
"ბი ისე უნდა დაირგას, რომ მიწის 
“ ზემოთ 1-9 კვირტი დარჩეს: „დარგვა 
“ხდება გაზაფხულზე: 
„ სანერგეში დაკალმების გარეშეც 
ა შეიძლება მცენარისათვის განკუთ- 
ვნილ მუდმივ აღგილზე ლეღვის, 
ბროწეულის „და მოცხარის დარგვა 
', წინასწარ ამოთხრილ ორმოებში. - 
„პრა თქმა უნდა; ვაშლის; მსწლის; 
ბლის, ატმის და სხვა ხეხილის ნამ–- 
ყენების მიღება ხეხილსანერგეები- 
დან უნდა მოხდეს. 
ხეხილსანერგეებიდან მიღებული 
ნერგი, ვიდრე დაირგვებოდეს, შენა– 
ხულ უნდა იქნას ფარდულში, მას 
ფესვებზე ტენიანი მიწა უნდა მივა- 
ყაროთ, ან ნაკვეთში უნდა გაითხა- 
როს თხრილი და თხრილში ჩა ეწყოს 


წერგები, ფეხვებზე აუცილებლად 
უნდა მიეყაროს მიწა და წყალი მოე–- 
სხუროს, 

ხეხილი უნდა დაირგას საკარმი- 
დამო ნაკვეთებზე მწკრივებად, მცე– 
ნარეთა შორის შემდეგ მანძილზე: 
ვაშლი და მსხალი 7-ს მეტრზე; 
ქლიავი, ბალი, გარგარიდ„ ლეღვი, 
კომში 6-7? მეტრზე; ალუბალი, ატა- 
მი თხილი 4-5 მეტრზე; ჟოლო, “მმო– 
ცხარი, ხურტკმელი 1,5 მეტრზე; 
კაკალი 10-19 მეტრზე; ბროწეული 
8-3 მეტრზე. 

ხეხილის დასარგავად წინასწარ 
უნდა ამოითხაროს ორმოები, რომელ– 
თა“ სიღრმე 60 სანტიმეტრი, ხოლო. 
სიგანე 80-100 “სანტიმეტრი უნდ» 
იყოს, დარგვის წინ მიწა უნდა ჩაი- 
ყაროს, ორმოში მისი სიმაღლის 
3/1-%ე,; 10-12 კილოგრამი გადამ- 
წვარი ნაკელის შერევით. 

ღარგვამდე ხეხილის ფესვებს 
დაზიანებული ადგილები ბაღის მაკ- 
რატლით უნდა წაეპრას ისე, რომ არ 
დამოკლდეს“ რაც მეტი ფესვები შერ- 
ჩება ნქრგს, იმდენად უკეთესია მისი 
გახარებისათვის. დარგვისას“ ხეხილ– 
ის ნერგს. ორმთში კარგად “უნდა 
გაეშალოს ფეზვები, ფხვიერი მიწა 
მიეყაროს, თანდათანობით კარგად 
მიეტკეპნოს ფეხით და გარშემო გაუ- 
კეთდეს ჯამი მოსარწყავად. ახლად–- 
დარგული ხეხილი მაშინვე უნდა 


მოირწყას, თითოეულ ძირზე 9 ვედ– 
რო წყალი დაესხას და ძლიერი ქა-!“ 
რისაგან რომ არ წაიქცეს, ან გვერ-. · 
დზე არ გადაიხაროს, სარზე უნდა ' 
აიკრას. ' 
ახლადდარგული ნერგი 1-9 წლის · (+8 
შემდეგ უნდა გაისხლას. ეს ღონის- 
ძიება აუცილებლია ნერგის გახარე- ” 
ბის, ნორმალური %ზრდისა და ხიხ 
ძირითადი ტოტების განვითარებისა- 
გასხვლისას უნდა წაეჭრას კ 
დაზიანებული და ზედმეტი ტოტები, · 
დაეტოვოს §-6 ტოტი, საიდანაც მთა- 
ვარი ტოტები გაფორმდება. ეს ტო- 
ტები სანახევროდ უნდა დამოკ- 
ლდეს. მართალია, ხეხილის ძირითა–  _ 


თვის. 


დი ტოტების ფორმირება შედარე- 
ბით. რთულია, მაგრამ თუ ადგილზე 
აგრონომის რჩევას მიიღებთ, ეს სა- 2“ 
ქმე დაძლეული იქნება. | 
მარტო ხეხილის დარგვა არ კმარა, 

ნარგავმა რომ გაიხაროს და კარგად 
გაიზარდოს, მოვლა არ უნდა დავა- “ 
კლოთ. პირველ წელს ნარგავის მოვ- 
ლა გამოიხატება 4-5 ჯერ მორწყვა- ' 
სა და მის ირგვლივ მიწის გაფხვიერე–.._ 
ბაში. დანარჩენზე შემდეგ ვისა- 
უბროთ. თ 


ალ. ბუჩუკური 


საქართველოს სსრ დამსახურებული „ 
აგრონომი. 


პეიზაჟის გადასაღებად უნდა გამოვიყე- 


გადაღებისას სურათზე მიიღება როგორც 
წინა, ისე უკანა პლანის დეტალები, რომ- 
ლის დროსაც უკანა პლანის წვრილმან დე- 
ტალებს საერთო ფონის სახე ექნება. შედა- 
რებით დაბალი ან ნორმალური გადაღების 
წერტილის შერჩევის შედეგად ფოტოსურათ- 
%ზე გადმოცემული იკნება წინა პლანის დე–- 
ტალი, ხოლო ფონად იქნება ცა. იმ შემთ- 
ხვევაში, როდესაც პეიზაჟის ფონად ცა იქ- 
ნება გამოყეწებული, გადაღებისათვის უნ- 
და ღრუბლიანი ცა შევარჩიოთ. ხოლო თუ 
ცა მოწმენდილია, მაშინ სივრცობრივი ხსიღ–- 
რმის გასაძლიერებლად უნდა გამოვიყენოთ 


ახლო მდებარე ხის ტოტები; მაგრამ ასეთ 
გადაღებას უნდა მივმართოთ მხოლოდ იმ 
დროს, როდესაც გადასაღებ ობიექტში არის 
ზე, როგორც.-ერთ-ერთი დეტალი. 

პეიზაჟს უფრო მეტი სრულფასოვნება ენი- 
ჭება, თუ მასთან ერთად გადაღებული იქ- 
ნებიან ადამიანები თავიანთი საქმიანობის 
დროს. “ 

ტყეებისა და ბაღების მშვენება მარტო 
ხეები, ბუჩქები და ყვავილები როდია. 
ტყეებსა და ბაღებს ეტანება უამრავი გა- 
რეული ცხოველი და ფრინველი. ამიტომ 
პეიზაჟის გადაღება სახურველია მცენარეებ- 
თან, ცხოველებთან და ფრიწველებთან ერ- 


თად. 


ნოთ წვრილმარცვლოვანი ფოტოფირები, 
გადაღების შემდეგ ექპონირებული ფოტო- 
პირი უნდა გავამჟღავნოთ წვრილმარცვლო- 
ვან სამჟღავნებელში, რისთვისაც რეკომენ- 
დებულია სამჟღავნებელი ხსნარი ნ, კ. ფ.ი. 
1. აღნიშნული სამჟღავნებლის სამუშაო 
ტემპერატურა 20 გრად უხია, გამომჟღავნე– 
ბის ხანგრძლიობა --10წ წუთი. ერთ 
სამჟღავნებელში შე- 
იძლება გამოვამჟ- 
ღავწოთ 5 კოჭი ფო- 
ტოფირი, 


გ. ჯოჯუა 
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2-1. ს გეზარება რ ებრო. აა დიეი + 


ა, ს გიას!.. ერთნი ამბობდნენ, რომ „ბრ- 
ა, რომელთაც ფხა: ჰქ მა ბას ფივანსმელნით პორ- 
თოსის, ათოსისა და არამასის კამზოლები, რომ ამ მუ- 
7 უკერერთაგან ვერც ერთმა ვერ შესძლო სასამართლო- 
ზე მოსვლა... შეოღენი სწუხდნენ – „ერთხელ ძლივს ფა: 
“ ახერხა ქაჯანამ ენის ამოდგმა და გიას მიზე ით კინაღამ 
ისევ დამუნჯდაო“. განრისხებულმა ცეროდენამ გიას სა- 
“ მაგალითოდ დასჯა აპადლბ:. და განაცხადა: დე, ყვე- 
ლაზე საშინელება მისთვის ის იყოს, რომ როცა წიგნს 
"გადაშლის, სურათები გაუჩინარდნენ ასოები დაიფან- 
__ ტნენო· (ფოტო. # 2). · 
უს. სამსჯავროს გიას მიერ კალმით გაჭრილი არსენაც 
ესწრებოდა (ფოტო # 3). გიასავით მუხანათურად არც 
ფარსადანი და არც კუჭატნელი არ მოქცევიან მას! და 
· აი, სასამართლოზე არსენაც გიას წინააღმდეგ გამოვიდა. 
ი ჩვენ ზურგს შევა, თ მას! იგი ვერასოდეს - 
რაფერს გაიგებს ვერც დ ხელზე, მერც. მომავალზე! -- 
დაასკვნეს მეგობრებმა, / 
“ო, რა მკაცრი განაჩენი გამოუტანეს გიას! 
მაგრამ ეს რაა? ცხადია თუ სიზმარი? ნათელა, გიას 
“და, თავზე წაადგა მაგიდაზე ჩაძინებულ ძმას და... 
== გია! უკვე თორმეტი საათია... ადექი, ლოგინში 
__ დაწექი, დაიძინე! წიგნებიც რა დღეში გაძ! 3.9 


X 


' 


L 


( ი 'მხრ. ოდ ახლა მიხვდა, რომ ეს სიზმარი ყოფილა, 
- საშინე ია: ი „პნტმერრებელი სიზმარი. და მნამაც. შვებით 
ს ს ამრისფნთქა... (ფოტო M 4)... · 
CC. ეს არაჩვეულებრივი ისტორია დაედვა საფუძვლა 

“ სპექტაკლს, რუმელსაც ს ერთღურრულიდ უიმეე ლა რუ: 
ხორც თბილისის, ასევე თელავის, გორის, საავრებრს“ 
ტტალინირისა და ჩვენი რესპუბლიკ ს სხვა ქალაქებისა და 
რაიონების ათასობით მაყურებელი. 
0. გაიკვირვებთ––სად, რომელ თეატრში უჩვენებდნენ 
“ ამ სპე ტაკლს, ან ს წფითრ ს ნნნდა სელი უღირთ, 
"რიის შეკრებაო. 
“საქმე იმაშია, რომ ი, რიჩინის პიეს „უცნაური 
სასამართლო“, რომელიც წ> თავგა სალი: მოგვი“ 
'"თხრობს, თავის მორიგ დადგმად აირჩია თბილისის სა- 
' ტელევიხიო სტუდიის საბავშვო გადაცემათა რედა- 
' ქციასთან პსსანან ჩამოყალიბებულმა მოსწავლეთა სატე- 
აღებით "თეატრმა. ტელეგადაცემებს კი თბილისში და 
'_ მის მახლობელ 'მალაქებსა და სოფლებში ყოველდღიურად 
ომ ათასობით მაყურებელი ჰყავს. L 

სწორედ ეს იყო იმის მიზეზიც, რომ სპექტაკლის 
" დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ს სრული ბი. "სა- 
2ღასაცა ახალი დადგმა უნდა გადაცემულიყო, განსაკუ- 
_ თრ ბული ·მღელვა ება სუფე და. მიუხედავად იმისა, რომ 
3 'სპე, აკლის ყველა მონაწილემ-–ნორჩმა მსახიობმა, 
'_ მთელმა დამდგმელმა ჯგუფმა კარგად იცოდა თავისი 
ამოცანა, სპექტაკლის რეჟისორი შ. ქარუხნიშვილი მა- 


ერთდროულედ ათასობით. მაყურებელი” 


იამ თვალები მოისრისა, გაკვირვებით შეხედა დას “ 


ბეა 2... აუ 3:C- % 


ინც ნერვიულობდა, ავდა, ადგილზე 8 ინ ებდა. 
ოპერატორ > რიგი აშვილსა და რეჟისორის ასის-. 
ტენტს ლ, ხაჩიძეს კიდევ ერთხელ აძლევდა მითითებებს 
(ფოტო M 5). · # 

... სპექტაკლის დაწყების დროც მოახლოვდა. ტე-....· 
ლევიზორის მოთეთრო ეკრანზე გამოჩნდა სატელევიზიო... 
თეატრის ემბლემა და ახალი სპექტაკლის აფიშა... 

გადმოცემა დაიწყო... 


თეატრი და მაყურებელი საერთოდ მჭიდრო კავშირ- 
შია აიდმანეოთანა ი შრსიობი! რეჟისორი უკვე სპექტა- 
კლის მსვლელობის დროს გრძნობს მაყურე! ლის თვალს, 
ედავს თუ როგორ ხვდებიან სპექტაკ , მოსწონთ თუ 
უკმაყოფილონი არიან. კოლექტივის ნამუშევრით. 

სატ იზიო თეატრი კი მაყურებლის აზრს მხო- 
ლოდ მეორე-მესამე 2 ლის % ბს. ფოსტას მოაქვს მაყუ- 
რებლის აზრი, მისი შენიშვნე ი, მისი „შთა ებები. 
თუ წერილები ბევრია, ეს ნიშნავს – გადაცე. ას ინტერე- 
სი გამოუწვევია, თუ ფოსტა ღარიბია--საქმე _ (ცუდად 
ყოფილა; ჩანს, მაყურებელს გულთან არ მიუტანია მთე- 
ლი კოლექტივის ნამუშევარი... 

„.. სატელევიზიო თეატრის ამ ახალ სპე კლზე კი 
რედაქციამ სხვადასხვა ხასიათის წერილები მიიღო, ზო- 
გი ა იტიკებდა დადგმას, ზოგს მოსწონდა, ზოგი  ._ 
გვთხოვდა მის განმეორებით ჩვენებას. ერთი ასეთი წე- · 
ვვღიც იყო: „ვნახე დადგმა, მომეწონა. გია ძალიან 
მგავს “მე“,.. და ბოლოს წერილის ავტორის გვარის ნა- _ 
ცვლად მხოლოდ სახელია -–-,,ვაჟა“,., 


+ 


მოსწავლეთა სატელევიზიო თეატრის წევრები, თბი- 


ლისის სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები, ნ. მელაშვი- 
ლი, ი. პაიქაძე, ლ. ჯარმელაშვილი, ? უჩმაზაშვილი, X8. 
ნ. ნათაძე, მ. დავარაშვილი, + ლ. მგალო! წი ილი, თ... _ 


ბარნაბიშვილი, ნ. ქუთათელაძე და სხვები წარჩინ ი 

მოსწავლეები არიან სკოლაში სამაგალითო, ხეას ს 

სწავლას ისინი კარგად უთავ! ებენ მოსწავლეთა თეატრში 

ნაყოფიერ მეცადინეობას. სწორედ ამიტომ მივიღეთ ეს _ 

მოსწავლეები ჩვენი: თეატრის კოლექტივში. წია 
ა. გაჩეჩილაძე 


ფოტო '6რ. კეზელის» 


გიორგი სააპაძის ბეჭედი 

ბორჯომის ხეობაში, სოფელ კორტანეთის 
სანახებში, მიწისმთხრელმა მუშებმა 1912 წელს 
იპოვეს ძვირფასი ისტორიული ნაშთი---ქვის 
ბეჭედი. ქვაზე გამოსახულია წვერულვაშიანი 
კაცის სახე, რომელსაც თავზე ყაბალახი აქვს 
შემოხვეული. ბეჭედს სამი სხვადასხვა ფერი 
ჰქონდა: თვით სახე თეთრია, შუბლი მწვანე, 
თავ ნაცრისფერი ბეჭედი ერთი თლილი 
ქვისაგან არის გაკეთებული. კეფაზე წარწერა 
აქვს: «დიდი მოურავი გიორგი» და ამოჭრი– 
ლია ლახტი. 

გამოირკვა, რომ ეს ბეჭედი ეკუთვნოდა გი– 
ორგი სააკაძეს. 


დინოზავრების შთამომავლები? 


ვინ მოთვლის რამდენი სხვადასხვა ჰიპოთეზა 
არის წამოყენებული დინოზაგრების გადაშენე– 
ბის მიზეზის თაობაზე. მაგრამ ნუთუ მართლაც 
მთლად გადაშენდნენ დინოზაგრები? ამ საკით- 
ხზე საინტერესო მოსაზრება აქვს წამოყენებუ– 
ლი ბელგიელ პროფესორს ეიველმანს. იგი ამ- 
ტკიცებს, რომ აფრიკის ველურ ნცხოვრებთა 
მონაყოლი შესაძლოა მართალი იყოს იმის 


შესახებ, რომ კამერუნს უდაბურ ტყეებში 
ცხოვრობს რაღაც საოცარი ცხოველი, რომელიც 
ძალზე გავს დინოზავრს. 
გლევები უნდა გაგრძელდეს და არ არის გა–- 
„მორიცხული შესაძლებლობა, რომ მეცნიერება 
კიდევ ერთი ახალი საოცრების წინაშე აღმოჩ- 
ნდება. 


უძველესი ნაშრომი ინდოეთჭზე 


ინდოვთსა და ჩვენს ქვეყანას შორის დიდი 
იანია არსებობს კავშირი რომელსაც ჯერ 
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მისი აზრით გამოკ- 


კიდევ ათანასე ნიკიტინის მოგზაურობის დროს 
ჩაეყარა საფუძველი. 

18466 წელს მოსკოვში გამოვიდა სამტომეუ– 
ლი, რომელიც მიზნად ისახავდა რუსეთის 'მო–- 
სახლეობისათვის მსოფლიოს ხალხების ცხოვ- 
რების, წესებისა და ადათ-ჩვევების გაცნობას. 


პირველი ტომი ინდოეთის, ინდოჩინეთისა და 


ბირმისადმი იყო მიძღვნილი. განსაკუთრებით 
გრცლად და საინტერესოდ იყო აღწერილი 
ინდოეთი, რომელიც ტიუტჩევის მიერ იყო 


დაწერილი. ეს წიგნი ბელინსკიმ დადებითად 
შეაფასა. 
ფუტკრები-–– დამპყრობლებ! 
ამერიკი ერთ-ერთ აეროდრომზე ოთხი 


დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეუპოვა– 
რი ბრძოლა ფუტკრის გუნდთან, რომელმაც 
შვეულმფრენი დაიკავა. 

პირველ დღეს აეროდრომის მომსახურე პერ– 
სონალის ძალებით სცადეს ფუტკრების გარეკ- 
გა, მაგრამ ეს ცდა შეტევაზე გადასულთა სა- 
მარცხვინო გაქცევით დამთავრდა. 

მეორე დღეს თავდასხმის ყველა თანამედრო– 
ვე საშუალება იქნა გამოყენებული, თვით ქი– 
მიურიც კი.. ბოლოს, ფუტკრებმა სრულიად 
მოულოდნელად დატოვეს შვეულმფრენი, მაგ– 
რამ მასში დედა ფუტკარი დარჩა და მალე 
მთელი გუნდი უკანვე დაზრუნდა. 

მაშინ ასეთი რამ მოიფიქრეს: შვეულმფრენს 
ირგვლივ ბრეზენტი შემოახვიეს, რითაც ფუტ- 
კრები გარე სამყაროს მოსწყვიტეს: დამშეული 
ფუტკრები ბოლოს და ბოლოს დაგვნებდებია– 
ნო. მაგრამ დასვენებულმა ფუტკრებმა, როგორც 
კი გარეთ გამოჭრის საშუალება მიეცათ, უფ- 
რო სასტიკად შეუტიეს ადამიანებს 

მხოლოდ მეოთხე დღეს მოისაზრეს მფრინა– 
ვებმა ჩვეულებრივი მეფუტკრის მოყვანა,რო 
მელმაც დაიჭირა დედა ფუტკარი და უკვე 
რამდენიმე წუთის შემდეგ ფუტკრების გუნდი 
აეროდრომიდან გაყვანილ იქნა. 


საი დაგ / 
ეეშალათ ლა (ლ 


შვეციის სამხედრო აკადემიაში „ს, ების, 
გამოფენის გახსნიდან ორი კვირ ერმან იო 
ცარი სკანდალი მოხდა: ერთ"ქ 2 Mძბაე 
ეცა თავის სურათს და ს სღახოღა ამოფხრიწა 
იგი ჩარჩოდან. 

როგორც გამოირკვა, კედელზე ეკიდა ტილოს 
ნაჭერი, რომელშიაც მხატვარი თავის პალიტრას 
ახვედა ხოლმე. საღებავებით დასვრილი ტი- 
ლო, მხატვრის სურათებს შორის მოხვედრილა, 
გამოფენის ორგანიზატორებს იგი ორიგინალურ 
სტილში დახატულ სურათად მიუჩნევიათ და 
გამოუფენიათ. 

სურათის ორიგინალობით აღფრთოვანებული 
ხელოვნების მესვეურები მთელი ორი კვირა 
ტკბებოდნენ ამ «შედევრით». 


ყველს ძეგლი აუგეს 

გასული წლის ერთ-ერთ ნომერში ჩვენ ვწერ– 
დით, რომ ავსტრალიაში მწერს ძეგლი აუგეს. 
მაგრამ, როგორც ჩანს, უნიკალური ძეგლების 
სიაში კიდევ ყოფილა ერთი საოცარი ძეგლი, 
ძეგლი ––ყველისათვის. 

დაახლოებით 70 წლის წინათ კანადის ქა– 
ლაქ პერტის მცხოვრებლებმა გადაწყვიტეს ჩი– 
კაგოს საერთაშორისო გამოფენისათვის დაემ- 
ზადებიათ ყველაზე დიდი ყველი, რომელიც 
10 ათას კილოგრამს აიწონიდა. პერტელებმა 
მართლაც დაამზადეს გიგანტური კვერეული. 
ამისათვის დაიხარჯა 94 ათასი ლიტრი რძე. 
ყველის დიამეტრი 9 მეტრს აღწევდა. 

პერტის მცხოვრებლები ამაყობენ, რომ მხო– 
ლოდ მათ შეძლეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი 
ყველის დამზადება. და სწორედ ამის აღსანიშ- 
ნავად აღმართეს ყველის გიგანტური კვერეული 
მაღალ კვარცხლბეკზე. 


მეხუწე ზომი 


ალბათ ბევრმა თქვენგანმა უკვე 
წაიკითხა „სათავგადასავლო ბიბლი- 
ოთეკის“ ოთხი ტომი, რომლებიც 
„ნაკადულმა“ გამოსცა; უკვე „იმოგ–- 
ზაურეთ“ მრავალ ფანტასტურ ქვე- 
ყანაში გულივერთან ერთად; გაიზია– 
რეთ უკაცურ კუნძულზე გარიყუ- 
ლი რობინზონ კრუზოს ყველა გა- 
საჭირი; მთელი არსებით განიცადეთ 
ყოველივე, რაც თავს გადახდათ პა– 
ტარა ბიჭუნებს-- ტომ სოიერსა და 
ჰეკლბერ ფინს, ხოლო 
გრანტის „ძებნაში“ რამდენი ახალი 
რამ ნახეთ და გაიგეთ. 

მაგრამ აი, მრავალ უცხო ქვეყა–- 
ნაში ამდენი „მოგზაურობის“ შემ- 
დეგ თქვენ ისევ მშობლიურ საქარ– 
თველოს დაუბრუნდით: „ნაკადულ- 
მა“ ამიგერად, „სათავგადასავლო ბი- 
ბლიოთეკის“ მეხუთე ტომი--,„ქარ– 
თველ მწერალთა ნაწარმოებები“ 
მოგაწოდათ. 


კაპიტან 


ამ ტომში შეტანილია ოთხი ქარ- 
თული ნაწარმოები: აკაკი წერეთლის 
„ბაში-აჩუკი“, უიარაღოს (ბ. თათა- 
რიშვილის) „მამელუკი“, შიო არაგ- 
ვისპირელის „გაბზარული გული“ 
და ვასილ ბარნოვის „ისნის ცის- 
კარი“, , 

მოთხრობა „ბაში-აჩუკი“ მე-19 
საუკუნის ქართული ლიტერატურის 
ერთ-ერთი უმშვენიერესი ქმნილე–- 
ბაა..უკვდავმა მწერალმა ამ მოთ- 
ხრობაში ასახა ქართველი ხალხის 
გაუტეხელი ნებისყოფა, გმირული 
სული, სამშობლოსადმი უანგარო სი– 
ყვარული და ერთგულება. 

მე-17 საუკუნე საქართველოსათ- 
ვის მეტად შავბნელი პერიოდი იყო. 
_ ირანელი დამპყრობლების გამუდმე- 
ბული შემოსევების შედეგად მრა- 
ვალჯერ აოხრდა, გადაიწვა ქართუ– 
ლი სოფლები და ქალაქები. ყველა- 
ზე მეტი ვნება საქართველოს შაჰ- 
აბასმა მიაყენა, ირანის ამ უსასტი- 
კესმთყ მბრძანებელმა გადაწყვიტა» 


ცეცხლითა და მახვილით დაეთრგუ- 
ნა ქართველ ხალხში თავისუფლე- 
ბის სიყვარული. 

საქართველოს ისტორიის სწორედ 
ეს პერიოდია ასახული „ბაში-აჩუკ- 
ში“, მოთხრობის მთავარი გმირია 
ბაქრაძე რომელსაც 
„ბაში-აჩუკი“ შეარ- 
ქვეს. ბაში-აჩუკის სახით ნაჩვენე- 
ბია ჭეშმარიტი პატრიოტის, სამშობ- 
ლოს უერთგულესი ვაჟკაცის იდეა- 
ლური სახე, მისი ყოველი მოქმედე- 


ბა მამულის განთავისუფლების საქ- 
მესთან არის დაკავშირებული. 


ახალგაზრდა 
ირანელებმა 


„ბაში-აზუკში' გამოყვანილი არიან 


გეეედღღეღ__-_ 


მ/წ 
III-II 
+()წარმM18) 


აგრეთვე ცნობილი ქართველი გმი- 
რები, რომლებმაც საკუთარი სი- 
ცოცხლე უყოყმანოდ გასწირეს სამ- 
შობლოს გადასარჩენად. 
საქართველოში მე-19 საუკუნემ- 
დე ერთ დიდ უბედურებასაც ჰქონ- 
და ადგილი. ეს იყო ახალგაზრდა 
ქალ-ვაჟების მოტაცება და მათი გა– 
ყიდვა უცხოეთის ბაზრებზე. აი, 
ასეთი შემაძრწუნებელი უბედურე- 
ბა დაატყდა თავს მოთხრობა „მამე–- 
ლუკის“ მთავარ მოქმედ პირს-- 
მეგრელ ბიჭუნა ხვიჩას. იგი მოიტა– 
ცეს და უცხოეთში გაყიდეს. წამოი- 
ზ%ზარდა თუ არა, ხვიჩა მამელუკი გახ– 
და (მამელუკებს უწოდებდნენ მხედ- 
რობას, რომელიც "ვიჩასავით მოტა– 
ცებულთაგან შედგებოდა), მალე 
ხვიჩა ვაჟკაცობით სახელს გაით- 
ქვას და მხედრობის სათავეში 


· სინამდვილეში ქართველი 


დგება. როცა ფრანგების ლაშქარი 
სფრიკას შეესია, ხვიჩა თავგანწირ- 
ვით იცავს ეგვიპტეს. არ შეიძლება 
დიდი მღელვარებით არ წაიკითხოთ 
მოთხრობის ფინალი, სადაც 


ხვი– 
ჩასთან ორთაბრძოლაში ს ასხკკრენ 
ლოდ დაჭრილი ფრანგი ოფიცერი 
ძირს ეცემა და უნებურად აღმოსხ- 
დება სიტყვები: „ვაი, წანა!“ 


ამ სცენას კიდევ უფრო ამძაფრებს _· 


ის ამბავი, რომ ფრანგი ოფიცერი 
აღმოჩ- 
ნდება. 

შეუნელებელი ინტერესით იკით- 
ხება რომანი „გაბზარული გული“. 
ამ რომანს საფუძვლად ლეგენდა 
უდევს. წარმტაცად არის მოთხრო- 
ბილი უბრალო ხალხის წრიდან გა– 
მოსული ჭაბუკის--მახარესა და ბა- 


ტონის ასულ ეთერის საინტერესო . 


თავგადასავალი. 


„ისნის ცისკარი“ ვასილ ბარნო- _ 


ვის ისტორიულ რომანებს შორის 
ერთ-ერთი საუკეთესოთაგანია. იგი 
ასახავს 1795 წელს საქართველოში 
აღა მაჰმად-ხანის შემოსევას, როცა 
ერთმა ზუჭა ქართველებმა, მოხუცი 
ერეკლე მეორის წინამძღოლობით, 
ირანელთა მრავალრიცხოვან ლაშ- 
ქარს სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძო- 
ლა გაუმართეს კრწანისში, თბილი- 
სის კართან. ამ უთანასწორო ბრძო- 
ლაში გაიმარაგვა აღა მაჰმად-ხანმა, 
რომელმაც თბილისი ნანგრევებად 
აქცია. ბრძოლას ცოცხლად გადარ- 
ჩენილებმა ერეკლე მეფე მთაში გა– 
ხი%ზნეს. „ისნის ცისკარში“ ვ, ბარ- 
ნოვი თავისებური ხატოვანი ენით 
გვიჩვენებს ყველა იმ ღირსებას, 


რომელსაც ქართველი ხალხი სამ- 


შობლოს თავისუფლებისათვის ბრძო- 
ლაში ამჟღავნებდა. 
ს, შამფრიანი 


თავსატეხი 


ქვემოთ მოცემული კითხვების დახ- 
მარებით მოძებნეთ და ჩაწერეთ სიტ- 


არარა 


1 2 
თავსატეხი 
აბა სცადეთ და აქ მოცემული # 1 
ფიგურა მაკრატლის ერთი გაჭრით 
დაყავით 5 ნაწილად, შემდეგ ეს ნა- 
წილები დაალაგეთ და მიიღეთ 
# 2-ის მსგავსი კვადრატი. 


–-__-_-- 


ყვები გარეთა პატარა წრეებში ისე, 
რომ ყოველი სიტყვის საწყისი ასო 
დანომრილ წრეებში მოხვდეს. თუ 


„ თქვენ ამას სწორად გააკეთებთ, მა- 


შინ დანომრილი წრეების საშუალე- 
ბით. თქვენ წაიკითხავთ ერთ-ერთი 
მეცნიერების სახელს. 

1, ინგლისის ერთ-ერთი უდიდესი 
სამრეწველო ცენტრი; 2. კონტინენ- 
ტი; 3. ქალაქი სსრკ-ში; 4. ქალაქი 
ჩრდილო კავკასიაში; 5. საბჭოთა 
კავშირის უდიდესი რესპუბლიკა; 
6. მდინარე საბჭოთა კავშირის აზიურ 
ნაწილში; 7. სახელმწიფო ევროპაში; 
8. სახელმწიფო აპენინის ნახევარ- 
კუნიულზე; 9. თურქეთის დედაქა- 


“ლაქი. 


შეადგინა გ, ნასყიდაშვილმა 
საზრიანი ოსტატი 
ოსტატს მიუტანეს სპილოს ძვლის 
ფირფიტა, რომლის სიგრძე იყო 16 
სანტიმეტრი, ხოლო სიგანე –-9. დამ- 
კიეთის თხოვნით, ოსტატს ეს ფირ- 
ფიტა ორზე მეტ ნაწილად არ უნდა 
დაეჭრა და ისე დაემზადებინა კვად- 
რატი, რომლის გვერდები ზუსტად 
12 სანტიმეტრი იქნებოდა. 
ცოტაოდენი დაფიქრების შემდეგ 
ოსტატმა დამკვეთს თხოვნა შეუსრუ- 
ლა. 
აბა სცადეთ, იქნებ თქვენც მიხ- 
ვდეთ, როგორ მოიქცა ოსტატი. 
ი. ონაშვილი 
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მოიფიქრე! 


45 ცალი კაკალი 9 თეფშზე დაა- _ 
ლაგე ისე, რომ ყგელა თეფშზე სხვა- 
დასხვა რაოდენობის კაკლები მო- 


” თავსდეს. 


# 
»#» » 
რამდენჯერ უსწრებს წუთის მაჩ- 
ვენებელი ისარი საათის მაჩვენებელ. 
ისარს დღე-ღამის განმავლობაში? 


# 
ჯ# სპ 


ენთო 7 სანთელი. ორი მათგანი 
ჩაქრა. რამდენი დარჩა? 


ლ. გაგლოევა 
გა მი ცა წ ა 
როცა ცხელა, ქურქში ძვრება, 
ზღარბს ჩამოჰგავს ძლიერ; 
შესცივდება –- ქურქს გაიხდის, 
იცვლის ფერს და იერს. “ 
მ. კახიძე 


პასუხები 


ძროსვორდი 


ჰორიზონტალურად: 1. ჩაი; 3. სკა; 
5. „თეო“; 6. ინა; 8. წრე: 9. ბაო; 11, 
ენა; 13. ალა; 15. ომი; 18. ონი; 
19. ისი; 20. „იზა“; 21. ოდა; 23. ტბა; 
25. ილი; 26. „ალი“; 27. უძო. 

ვერტიკალურად: 1. ჩელო; 2. ია; 
3, „სი“; 4. ალალი; 5. თხემი; 6. ილი- 
ჩი: 7. აბაშა; 8. წყავი; 9. ბროლი; 
10 ონისე; 12. „ალი“; 14. აია; 
16. ია; 17. „დო“; 21. ობი; 22. ალი- 
ზი; 23. ტარტუ; 24. აჭარა. 


გამოცანები 
1, ბოქლომი; 2. სიმინდის ტარო. 
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